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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


44895 


24 Οκτωβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 3750 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ.οικ. 43164 

Τροποποίηση των με αριθ. 1153/414/29-9-2017, 
1154/414/29-9-2017 και 1157/414/29-9-2017 
αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α7 
2-3-2011) «Περί συστάσεωςτου ΕΟΠΥΥ». 

2. Τις διατάξεις του ν .4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α7 
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή 
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». 

3. Τη με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) 
περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 7, του αρ. 34 του ν. 4447/2016. 


5. Τις διατάξεις του άρ. 108 του ν. 4461/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του αρ. 95 του ν. 4472/2017. 

7. Τις διατάξεις της παρ.8β), του άρθρου 97 του 
ν. 4486/2017. 

8. Τις με αριθμ. 1153/414/29.09.2017, 1154/414/ 
29.9.2017 και 1157/414/29.09.2017 αποφάσεις του ΔΣ 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα με αριθμ. 
ΦΕΚ 3491/Β /5-10-201 7 και ΦΕΚ3492/Β75-10-2017. 

9. Τη με αριθμ. 1250/418/19.09.2017 απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΠΥΥ. 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό απο¬ 
φασίζει: 

Την αντικατάσταση των πινάκων που αφορούν τις τι¬ 
μές αποζημίωσης των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, 
υλικών διαβήτη, αναλωσίμων μεσογειακής αναιμίας, 
επιθεμάτων και διαφόρων υλικών και δημοσιεύθηκαν 
στα με αριθμ. ΦΕΚ 3491/Β75-10-2017 και ΦΕΚ 3492/Β7 
5-10-2017, με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8433767000235 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

10,00 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

8433767000884 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

10,00 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100225 

00020Μ ϋΙΑΡΙΙδΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 100 ΓπΙ 2,0 ΓηΙρή 

25,70 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100232 

60040Μ ϋΙΑΡυδΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 100 γπΙ 4,0 ΓηΙρή 

25,70 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8033509100430 

00050ϋ 0ΙΑΡΙΙ5ΕΚ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ 275 γπΙ 5,0 ΓπΙρΙι 

25,70 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5200399200110 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΕΧΕΝ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Ρ5ΜΡ 

9,25 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5200399200257 

ΣΑΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΒΕΧΕΝ 

9,25 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5213300000990 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

20,00 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000582 

ϋΐδροεΒόΙθ όθΙΙοοη ίηΙυδθΓ 
ΑυΙοΓίΒθΓ ΙΟΟιτιΙ (οίγρβ , 2.0 γπΙ) 

199,00 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000537 

ϋίδροδΒόΙθ όθΙΙοοη ίηΙυδβΓ 
ΑυΙοΓυδθΓ 150 γπΙ (ε-Ιγρβ , 3.0ιτιΙ) 

199,00 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002012 

ϋίδροεΒόΙθ ΒβΙΙοοπ ίηΙυδθΓ 
ΑυΙοΓυδθΓ 275 γπΙ (οίγρθ, 1.5 γπΙ) 

199,00 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000568 

ϋίδροδΒόΙθ ΒβΙΙοοπ ίηΙυδθΓ 
ΑυΙοΓυδθΓ 275 γπΙ (ε-Ιγρβ , 2.0ιτιΙ) 

199,00 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895000575 

ϋίδροδΒόΙθ ΙοΙΙοοη ίηΙυδθΓ 
ΑυΙοΓίΒθΓ 275 γπΙ (οίγρθ , 5.0 γπΙ) 

199,00 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001992 

ΟίεΙπεΒίΙι 107-517 ρεάώίπςυθ 
ΟΒΐήθΐθΓ θπ είΝεοηθ 1,7 γπγπ 

ΚΡ4211703 

572,00 € 
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15 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001664 

0ϊ5ΐΓϊε3ίΤι 207-520 ρεάώίπειυθ 
εΒίήθΙθΓ θπ ροΙγυΓθΙήΒΠθ 

2,0γπγπ ΚΡ1222003 

572,00 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001596 

ΟίδΙπεΒίΙι 605-Ρ28 ΩβΙΓιθΙθγ θπ 

ροΙγυΓθΙήθηθ 2,8 γπιτι 

ΚΡ2022816 

572,00 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001626 

0Ϊ5ΐΓΪε3ΐΐΊ θΙίθ5-Ρ2,8 οβΕΓιθΕθγ θπ 
ροΙγυΓθΙήθηθ 2,8 γπιτι 

ΚΡ6022800 

572,00 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002005 

ΟίεΙπεθΙή Ιοηίε βγΕθπθΙ ε3ΐήθΙβΓ 
θπ είΐώοηθ 2,2ιηιη Ω5032200 

572,00 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002029 

ΗυόθΓ ηθθάΐθ ννϊίΤιουΙ Υ ροτί 
30ηοϊΐ όρή 20620 ιτιιτι 62020 

19,80 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895001602 

ΗυόθΓ ηθθάΐθ ννϊίΤιουΙ Υ ροτί 
30ΓΟΪ1 όρή 20625ιηιη 62025 

19,80 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

5206895002074 

ΡΓθΙοη§3ΐβυΓ ήυόθΓ ΠθθάΙθ 

θχίθηείοη 5θΙ 226 25 γπγπ 

ΡΚ22255 

19,80 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563690 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΡΑ0Κ 5ΕΤ ΙΝΡΙΝΙΤΥ 

ΕΝΕΟΘΚ 

7,05 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564499 

ΡΕΟΟΑΡΕ ΤΟΡ ΡΙΕΕ 1,3 ΙΝΡΙΝΙΤΥ 

8,13 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564659 

ΡΕΟΟΑΚΕ ϋΝΐνΕΚ5ΑΕ5ΕΤ 

ΙΝΡΙΝΙΤΥ 

7,05 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566974 

ΡΕΟΟΑΡΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΕ6 ΘΗ- 

18 

103,45 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566653 

ΡΕΟΘΑΚΕ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡϋΚ ΘΗ 14-110 

10,22 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566592 

ΡΕΟΘΑΡΕ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡϋΡ ΘΗ 8-110 

8,83 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564451 

ΡΕΟΘΑΚΕ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

2ΕΤ 

6,74 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900560736 

ΡΕΟΟΑΡΕΣΩΛΗΝΑΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 18Ρ 

28,70 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563638 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 800 ΡΑ0Κ 

7,06 € 
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31 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564611 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 800 ΕΙΝίνΕΚδΑΕ 

8,24 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563591 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΡΑ0Κ 

4,69 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564550 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΝίνΕΚδΑΕ 

6,85 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900564574 

ΡΕΟΟΑΚΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΙΝίνΕΚδΑΕ 

6,85 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8800028100025 

ϋΕΤ Ρυιηρ 5γπη§θ 3 γπΙ - 
φυαλλίδια 

18,00 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563874 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΕ / ΣΩΑ ΡϋΝΝΕΕ 

5 Χ166Κ 

1,56 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035131767 

0ΟΜΡΑΤ5Τ. 0ΟΜΒΙ5ΕΤ 1,511 

ΣΑΚΟΣ 

5,16 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035132177 

ΟΟΜΡΑΤ 5Τ. ΡϋΜΡ 5ΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 

7,53 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

7613035131743 

ΟΟΜΡΑΤ ϋΝ1V. ΟΚΑνίΤΥ 5ΕΤ 

ΕΝΤΕΚΑΕΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

3,24 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

643169303874 

ΚΙΤ Επανατιλήρωσης αντλίας 
5γποΙΐΓθΐτΐ60 (8551) 

155,19 0 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

643169303843 

Πλευρική Ούρα Πρόσβασης 
Καθετήρα (8540) 

23,97 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

18436020762182 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ϋ05ΓΡυ5ΕΚ 250 γπΙ 

48 Η 

250,00 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563935 

ΣΥΝ ΕΝΕΟ0Κ5ΕΤ/ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝ 5 

X 160Κ 

5,48 0 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563881 

ΣΥΝΔ ΓΙΑ ΕΝΕΟΟΚ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

30ΤΜΧ 

31,32 0 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900563942 

ΣΥΝ ΓΙΑ ΕΝΕΟΟΚ ΣΩΛΗΝΑ 

30ΤΜΧ 

32,88 0 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8716900566042 

ΕΝΡΙΤ ΣΥΡΙΓΓΑ 60ΜΕ 

1,11 0 
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47 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

4035324061310 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ 8x10 ΤΚΑΟΟΕ 910-Β 

0,49 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

4035324047413 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΑΙυιηΙη δχΙΟοιτι 

ΤΚΑΟΟΕ 

0,49 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

4051948050998 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΑΙυιηΙη ΡΑΗΕ 

0,49 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

5029598000129 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΚΑΡΙΤΕΧ ΕΑΚ6Ε 

5ΤΕΚΙΙΕ (20Τ) 

0,49 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

5029598000112 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΚΑΡΙΤΕΧ 5ΜΑΕΕ 

5ΤΕΚΙΕΕ (20 Τ) 

0,49 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

4035324015085 

ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΟΒΑΛ δίθπΐθ Τιηεοβ 

0,49 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

4051948051780 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ δχΙΟοιη ΟΒΑΛ 

ΡΑΗΕ 5ΕΝ5ΟΤΒΑ0Η 

0,49 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 

ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ) 

5605622406671 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ 8χ9οηπ 51βπΙθ 

Β35105 

0,49 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955551189 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 12 ΤΙΚ 

0,25 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955551196 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 14 ΤΙΚ 

0,25 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955548509 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν12 

0,25 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14 

3838955548516 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν14 

0,25 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16 

3838955551202 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 16 ΤΙΚ 

0,25 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16 

3838955548523 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν16 

0,25 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551158 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 6 ΤΙΚ 

0,25 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551165 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 8 ΤΙΚ 

0,25 € 
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63 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551172 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 10ΤΙΚ 

0,25 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548479 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν06 

0,25 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548486 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν08 

0,25 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955548493 

ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν10 

0,25 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 

3838955551165 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ 

ΟΟΝΤΚΟΕ 0Η8 - 500ΠΊΓΠ 

0,25 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

405194805439 

ΤΡΑΧ.ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ. 

32555 

4,00 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000211 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΚΑΘΗΙ Η003 ΙΑΚΟΕ 

4,00 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000228 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΚΑΟΗΙ ΗΟΕϋ 5ΜΑΙΙ 

4,00 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

5029598000396 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.ΤΚΑΟΗΙ-ΗΩΓΟ ΜΙΝΙ 

4,00 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948054484 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ 

32610 

4,00 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324015030 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 903 Ρ 

4,00 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4051948010961 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΡβΜ 

32550 

4,00 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

4035324012121 

ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ. 903 

0 

4,00 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

4035324016952 

ΤΡΑ.ΦΙΛΤΡΟ 642 ΑΦΡΩΔΕΣ 

πώμα αν 

4,50 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000020 

ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ ΒϋΟΗΑΝΑΝ 

ΜΕΓΑΛΟ 

10,00 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

5029598000037 

ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ ΒϋΟΗΑΝΑΝ 

ΜΙΚΡΟ 

9,00 € 
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79 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948103328 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ + 
ΟΞΥΓ Ρ3ήΙ 15/22ΓΠΓΠ 

17,00 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948062045 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ 
ΡΑΗΕ 15/22 γπ ηη 

14,50 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948062038 

ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ 

ΡΑΗΕ.. 

19,60 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

5029598000013 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΚΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΜΙΚ ΚΑΦΕ 

34,00 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

5029598000006 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΚΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΛΕΥΚΑ 

28,00 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

5029598000389 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ ΕΑΚΥΝΟΟΡΟΑΜ 

ΜΕΓΚΑΦΕ 

34,00 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4035324054817 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ 640-ΟΤ τραχ/να 

4,50 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

6951467466660 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΟΞΥΓ 
|3Γ§Θ Κ 

2,60 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948061963 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΩΜΑ 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 

4,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948063233 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΘΕΡΜ-ΥΓΡΑΝΣ 

ΕΑΚΥνΟΧ 

4,50 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4035324011704 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ II ΒΑΛΒΙΔΑΣ 

4,50 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4035324016945 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ Τ +ΟΞΥΓ για 
τραχ/να 

4,50 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

4051948061949 

ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ τύπου Τ 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΡθΤιΙ 

2,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

5029598000068 

ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ϋΕΕΤΑΝΕΧ 

90,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> 
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙ ΟΣΤΟΜΙ ΑΣ 

6952803700516 

ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧ. 0ΟΜΡΑ0Τ ΕΥΘ 

3,00 € 
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Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜ 
ΙΩΣΗΣ/ΤΕ 
Μ (ΜΕ 

1 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4051276190106 

ΤΚΙ60 ΡΗΜΒ 10x10 

4,31 

2 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4051276110104 

ΤΚΙΟΟρβά 3μυ3 10x10 

4,31 

3 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

21X22 

7332430489401 

ΜθρίΙθΧ 21x22 (294410) 

12,65 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

768455125623 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΘυΑΟΕί ΕΧΤΚΑ ΙΟοπτΧΙΟοΓη 

10 ΤΕΜ 

4,31 

5 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

768455125654 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί ΕΧΤΚΑ 15αηΧ15επι 

5 ΤΕΜ 

7,39 

6 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

5X5 

768455125609 

ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί ΕΧΤΚΑ 5 ογπΧ5οιπ 10 

ΤΕΜ 

1,08 

7 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
6,5X7 

4049500737494 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης ΗνότοΐΒΟ 6ειτι 

ΙΟτεμ. 

1,96 

8 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
6,5X7 

4049500737463 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης ΗνότοΤΒΟ 6ειτι 3τεμ. 

1,96 

9 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10,5X10,5 

3546895064460 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΟΟΙΕΑΝ 10X10 

4,75 

10 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X20 

4049500616744 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης ΖθίυνίΙ Ρ1υ$ 10χ20τηη ΙΟτεμ 

6,73 

11 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X20 

4052199250137 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης Ην0ΓθΤ3θ 10 χ20ογπ 
ΙΟ τεμ. 

6,73 
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12 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X20 

4049500737067 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγύΓοΤβε 10χ20ειτι 
3τεμ. 

6,06 

13 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X20 

4046964018152 

Α5Κίπ3 Α050Γ0+ 10χ20επι/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

10χ20ογπ 

6,73 

14 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

3546895085380 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ 10X10 

4,31 

15 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

6223003734374 

ΡΓΐ3ΠΤΐ3 ΙθΙΙγ ΝθΙ 

4,31 

16 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

6223003735982 

θΧοιΦ ρ30 

4,31 

17 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

6223003737405 

θΧοιΦ ρ30 ΑΙ§ί 

4,31 

18 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

6223003734183 

Ρίΐ3ΓΓΠ3ρ30 03Γ0ΟΠ 

4,31 

19 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

5701780951517 

ΒΪ3ΐ3ϊπ(Κ) 5ιιρθΓ επίθεμα υδροτριχοειδικό 
μη κολλητικό 10X10 εκ 

4,31 

20 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4046964018121 

Α5Κίπ3 Α050Γ0+ ΙΟχΙΟεπι/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΙΟχΙΟειπ 

4,23 

21 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4022495202123 

Α5ΚΙΝΑ ΡΑϋ 5ΤΕΚΙΕ 

ΙΟχΙΟετπ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10x10εκ 

1,73 

22 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X40 

3546895085403 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ 10X40 

10,95 

23 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

5701780951555 

ΒΪ3Ϊ3ΪΠ 5ιιρθΓ® επίθεμα υδροτριχοειδικό 
μη κολλητικό 15Χ15εκ. 

7,39 

24 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

4049500737241 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγόΓοΤΒε 15χ15ειτι 
3τεμ. 

7,39 
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25 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X20 

3546895085137 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΙ 15X20 

9,09 

26 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X20 

3546895064477 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ υΚΟΟΟΓΕΑΝ 15X20 

9,09 

27 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

20X20 

5701780951579 

Βί3ί3ίη 5υρθΓ® επίθεμα υδροτριχοειδικό 
μη κολλητικό 20Χ20εκ. 

10,95 

28 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

20X20 

4052199250175 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗγύίοΤθε ΟοηπίοΓί 20χ20ειη ΙΟτεμ. 

10,95 

29 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

20X20 

4049500737395 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης ΗγόίοΤθο 20 χ20ογπ 
3τεμ. 

8,65 

30 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

20X40 

4049500616867 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης Ζθίυνίί Ρ1υ$ 20χ40ειτι 5τεμ 

18,90 

31 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

2X30 

6223003736156 

θΧογΒ ρ30 03νϊΐγ ΑΙ§ί 

2,58 

32 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

5X40 

3546895064439 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ υΚΟΟΟΕΕΑΝ 5X40 

5,48 

33 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4049500616706 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης Ζθίυνίί Ρ1υ$ ΙΟχΙΟοιτι ΙΟτεμ 

4,31 

34 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

20X25 

4049500616829 

Επιθέματα υδροτριχοειδικής 
απορρόφησης Ζθίυνίί Ρ1υ$ 20 χ25ογπ ΙΟτεμ 

11,24 

35 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

4052199241449 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγότοΤθο 15 χ15ογπ 
ΙΟ τεμ. 

7,39 

36 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X20 

4049500737364 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγότοΤθο 15 χ20ογπ 
ΙΟ τεμ. 

8,65 

37 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X15 

4049500737180 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγότοΤθο 
12,5χ12,5ειπ ΙΟτεμ. 

4,62 
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38 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X15 

4049500737159 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγόΓοΤθε 
12,5χ12,5ειτι 3τεμ. 

5,49 

39 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4049500737005 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγόΓοΤβε ΙΟχΙΟειτι 
3τεμ. 

4,31 

40 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X10 

4049500737036 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης ΗγύΓοΤβε ΙΟχΙΟειτι 
ΙΟτεμ. 

4,31 

41 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X20 

7332551972905 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΡΙΙΜ 15,5x20 

9,18 

42 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10,5X25 

7332551972707 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΡΙΙΜ 10,5x25 

7,52 

43 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
6,5X7 

7332551972783 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΡΙΙΜ 6,5x7 

1,96 

44 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
10,5X12 

7332551972622 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΡΙΙΜ 10,5x12 

5,43 

45 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
7,5X10 

7332430989802 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΟΝΕ 7,5x10 

3,23 

46 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X18 

7332430989925 

ΜΕΡΙΤΕΙ ΟΝΕ 10x18 

6,05 

47 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

7332430446411 

ΜΕΡΙ1ΕΧ 12,5x12,5 

6,80 

48 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

10X20 

7332430489340 

ΜΕΡΙ1ΕΧ 10x21 

6,81 

49 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
17,5X17,5 

7332430489289 

ΜΕΡΙ1Χ 17,5x17,5 

8,77 

50 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

21X22 

7332430489401 

ΜΕΡΙ1ΕΧ 21x22 

12,65 
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51 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
17,5X17,5 

7332430666659 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΕΜ 17,5x17,5 

8,77 

52 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

15X15 

7332430666604 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΕΜ 12,5x12,5 

6,80 

53 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276140095 

ΤΚΙ60ίθ3ΐη 30Γιβ5ίνθ 10x10 

2,78 

54 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5000223416799 

ΑΙΙ-ΕΝ/ΥΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

4,43 

55 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5000223415594 

ΑΓΙΕνΥΝ Α0ΗΕ5Ι\/Ε 

4,43 

56 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5000223415587 

ΑίίΕΝ/ΥΝ Α0ΗΕ5Ι\/Ε 

4,43 

57 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5000223415570 

ΑΓΕΕΝ/ΥΝ ΑϋΗΕ5ΐνΕ 

4,43 

58 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4051276140101 

ΤΚΙ60ίθ3ΓΠ 30Γιβ5ίνθ 15x15 

6,38 

59 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->21X21 

4051276140118 

ΤΚΙΟΟίοΒίη 30ήθ5ίνβ 20x20 

12,49 

60 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5000223426736 

Αϋ,ΕνΥΝ 5Α0ΚΙΙΜ 

8,68 

61 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455127139 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕΓ Ρθ3ΐη ΑόήΙΟΧΙΟΟΜ 

10ΤΕΜ 

2,83 

62 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121401891 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΓυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 0ΚΕ55ΙΝ6 ΙΟΧΙΟαη 

2,83 

63 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

768455122868 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΘΕΙ Ροβγπ Αάή 12.5X12.5 

10ΤΕΜ 

4,43 
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64 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5200121401907 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΕυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ 0ΚΕ55ΙΝ6 Ι51ΑΝ0 

13Χ13(: τη 

4,43 

65 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5200121401914 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕυεΟΝ ΡΟΑΜ 0ΚΕ55ΙΝ6 Ι5ΕΑΝ0 15X15 

6,38 

66 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5200121401877 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ιυορυεοΝ ροαμ οκε55ινο ι5ιανο 

15Χ20ογπ 

8,50 

67 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

768455122905 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΘΙΙΑΘΕΕ Ροβγπ Αάό 17.5X17.5 

10ΤΕΜ 

8,68 

68 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

768455122936 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΘυΑΘΕί Ρθ3ΓΠ Αόή 21X21 

5ΤΕΜ 

12,49 

69 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

5200121401884 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ιυορυεοΝ ροαμ οκε55ινο ι5ιανο 

20X20 

12,49 

70 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5000223441494 

ΑΕΕΕνΥΝ 5Α0Κ1ΙΜ 

8,68 

71 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365509030 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΙΝΝΟΜΕΟ 
ΙΟεπιχΙΟεπΊ (10 τεμάχια) 

2,83 

72 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6926365509047 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΝΝΟΜΕΟ 
15εηιχ15επι (10 τεμάχια) 

6,38 

73 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18 

5200121401853 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ιυορυεοΝ ροαμ οκε55ινο ι5εανο 

18Χ18ετη 

8,99 

74 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500287395 

Ρθηπ3ίθ3ΠΊ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 10χ20ειη 3τεμ. 

5,67 

75 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500267038 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 10χ20ειη ΙΟτεμ. 

5,67 

76 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500255905 

Ρθππ3ίθ3ΓΠ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 10χ20ειη 5τεμ. 

5,67 
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77 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500267038 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 10 χ20ογπ ΙΟτεμ. 

5,67 

78 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6224007257364 

ΡΗ3ΠΠ3ίθ3ΓΠ ΟΟΓΠίΟΓί 

2,83 

79 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5032749000237 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ 

ΑΘΗ ΑΘΤίνΗΕΑΕ 10X10 

2,83 

80 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 11X11 

4049500255868 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιΐχΐίειτι ΙΟτεμ. 

3,43 

81 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 11X11 

4049500255868 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιΐχΐΐεπι ΙΟτεμ. 

3,43 

82 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

3546895508674 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ ΒΟΚΟΕΚ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13X13 

4,43 

83 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

3546895084949 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ ΑΒ5ΘΚΒ 

ΒΟΚΟΕΚ 13X13 

4,43 

84 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932539012 

Βί3ΐ3ίη® 5Μϊεοπβ αφρώδες επίθεμα 
σιλικόνης κολλητικό 12,5X12,5 εκ. 

4,43 

85 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932431088 

Βί3ί3ίη(Β) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 
12,5X12,5 εκ 

4,43 

86 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5032749000244 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ 

ΑϋΗ ΑΘΤίνΗΕΑΙ 12,5X12,5 

4,43 

87 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 14X14 

4046963527402 

Α5ΚΙΝΑ ΤΒΑΝ50ΒΒΕΝΤ ΒΟΚΘΕΚ 

14χ14εΓη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ 

ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 14x14εκ 

5,55 

88 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6223003730918 

ΡΗ3ΠΠ3ίθ3ΓΠ εΟΓΠίΟΓί 

6,38 

89 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500255943 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 15χ15επι 5τεμ. 

6,38 
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90 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5032749000251 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ 

ΑϋΗ ΑΟΤίνΗΕΑΕ 15X15 

6,38 

91 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895508681 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΚΟΟΤυΐ ΒΟΚΟΕΚ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15X20 

8,50 

92 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895085014 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ ΑΒ5ΘΚΒ 

ΒΟΚΟΕΚ15X20 

8,50 

93 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

5708932539043 

Βί3ΐ3ίη® 5ίΙίεοηθ αφρώδες επίθεμα 
σιλικόνης κολλητικό 17,5X17,5 εκ. 

8,68 

94 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

4022495167064 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ5ΘΚΒΕΝΤ ΒΟΚΟΕΚ 

17χ17αη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ 
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 17x17εκ 

8,68 

95 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X18 

5708932431101 

ΒΪ3ΐ3ϊ π(Κ) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 
18X18 εκ. 

9,18 

96 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18X28 

5708932431125 

Βί3ΐ3ίη(Ρ!) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 

18X28 εκ. 

11,79 

97 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

4049500255967 

Ρθππ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 20χ20οτη 3τεμ. 

12,49 

98 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

4049500267045 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 20χ20οιη ΙΟτεμ. 

12,49 

99 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

5032749000268 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΡΟΑΜ 

ΑϋΗ ΑΟΤίνΗΕΑί 20X20 

12,49 

100 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

6224007257371 

Ε5ρυΠΊ3 

12,49 

101 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 24X24 

4022495167118 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ5ΘΚΒΕΝΤ ΒΟΚΟΕΚ 
24χ24αη/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ 
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 24x24εκ 

16,32 

102 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5X7,5 

5708932480925 

Βί3ΐ3ίη® επίθεμα αφρώδες κολλητικό 

7,5X7,5 εκ. 

1,60 
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103 

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->9X14 

4046963527198 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ50ΚΒΕΝΤ ΒΟΚϋΕΚ 

9χ14επι(5τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ 
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 9χ14εκ(5τεμ) 

3,57 

104 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

5708932480987 

Βί3ί3ίη(Ρ!) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 
κόκκυνος 17Χ17εκ. 

8,68 

105 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

4049500283090 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 18χ18επι 3τεμ. 

8,68 

106 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 20X20 

3546895508698 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΙ ΒΟΚΟΕΚ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20X20 ΚΟΚΚΥΓΑ 

11,34 

107 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

6224007257388 

ΡΗ3ΠΤΙ3Γ03ΓΠ εΟΓΠίΟΓί 53εΓ31 

13,72 

108 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

5708932431149 

Βί3ί3ίπ(Ρ!) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 
κόκκυνος 23Χ23εκ. 

13,72 

109 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500283106 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22χ22ειη 3τεμ. 

13,72 

110 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500260374 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22χ22επι 

ΙΟτεμ. 

13,72 

111 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22X22 

4049500283106 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22χ22επι 3τεμ. 

13,72 

112 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17X18 

6224007257395 

ΡΓΐ3ππ3ίθ3ΠΊ εοπιίοΓί εοπεβνθ 

8,67 

113 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17X18 

4049500283113 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα αγκώνα 
φτέρνα 16,5χ18επι 3τεμ. 

8,67 

114 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 18,5X20,5 

5708932431163 

Βί3ί3ίπ(Ρ!) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 
πτέρνας 19Χ20εκ. 

10,75 

115 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5X17,5 

4049500260343 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 18χ18επι 

ΙΟτεμ. 

8,68 
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116 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500267021 

Ρθππ3Γο3ιτι αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 15χ15οιη ΙΟτεμ. 

6,38 

117 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500283151 

Ρθππ3Γο3ιτι αφρώδες Επίθεμα 

Αυτοκόλλητο 8χ8οτη ΙΟτεμ. 

1,81 

118 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223476564 

ΑΕΕΕνΥΝ 6ΕΝΤΕΕ ΒΟΚΦΕΚ 

4,53 

119 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223463977 

ΑΕΕΕνΥΝ 6ΕΝΤΕΕ ΒΟΚϋΕΚ 

4,53 

120 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223463915 

ΑΕΕΕνΥΝ 6ΕΝΤΕΕ ΒΟΚΦΕΚ 

4,53 

121 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276141023 

ΤΚΙΟΟεοΙΙοίά Γοβιτι 10 x10 

4,53 

122 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X15 

4046963170394 

Α5ΚΙΝΑ 50ΡΤ ΘΕΕΑΚ 9χ15ογπ/ΣΤΕΙΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x15εκ 

2,91 

123 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X20 

4046963170769 

Α5ΚΙΝΑ 50ΓΤ ΘΕΕΑΚ 9χ20ογπ/ΣΤΕΙΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x20εκ 

3,72 

124 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X25 

4046963170752 

Α5ΚΙΝΑ 50ΓΤ ΘΕΕΑΚ 9χ25ογπ/ΣΤΕΙΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x25εκ 

5,16 

126 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X30 

4046963170455 

Α5ΚΙΝΑ 50ΓΤ ΘΕΕΑΚ 9χ30ετη/ΣΤΕΙΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x30εκ 

5,83 

126 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003735999 

ΡΗ3ΠΠ3ΡΟΓΘ ΕΙΙΙΓ3 θΧ$ΟΓ0 

4,53 

127 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780951432 

ΒΪ3ΐ3Ϊη 5υρθΓ® επίθεμα υδροτριχοειδικό 
κολλητικό 10X10 εκ. 

4,53 

128 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

3546895037365 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΚ60ΤΕΙΕ ΕΙΤΕ 

ΒΟΚϋΕΚ 10X12 

4,74 
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129 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X15 

6223004861093 

ΡΓΐ3ΓΓΠ3ρθΓΘ υΐΐΓ3 θΧ50Γ0 

5,90 

130 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X20 

3546895037389 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΘΟΤΕΙΕ ΕΙΤΕ 

ΒΟΚΟΕΚ10X20 

6,96 

131 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6223003736002 

ΡΗ3ΠΠ3ΡΟΓΘ υΐίΓ3 θΧ$ΟΓ0 

7,82 

132 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5701780951470 

Βί3ί3ίη 5ιιρθΓ® επίθεμα υδροτριχοειδικό 
κολλητικό 15Χ15εκ. 

7,82 

133 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

4049500736589 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤθε ΟογπΓογΕ 15χ15ειπ 3τεμ. 

7,82 

134 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X20 

3546895037532 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΚΘΟΤΕΙΕ ΕΙΤΕ 

ΒΟΚΟΕΚ15X20 

9,09 

135 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

4049500736701 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤθε ΟοπτιΓογΕ 15χ20ειτι ΙΟτεμ. 

9,09 

136 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

4049500736671 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνότοΤθο ΟοητιΓοίΈ 15χ20ειτι 3τεμ. 

9,09 

137 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 

18X18,5 

4049500736824 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης ΗνόΓοΤΒΟ Οοηεβνθ 
18χ18,5επι ΙΟτεμ. 

10,09 

138 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

18X18,5 

4049500736794 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης ΗνόΐΌΤβε Οοηεβνθ 
18χ18,5επι 3τεμ. 

10,09 

139 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 

18X18,5 

4049500736886 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνόεοΤ3ε 530Γ3Ι 18χ18εΓΠ ΙΟτεμ. 

10,09 

140 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 

18X18,5 

4049500736855 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνότοΤ3ε 530Γ3Ι 18χ18εΓΠ 3τεμ. 

10,09 

141 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

6223003736019 

ΡΓΐ3ΠΠ3ρθΓΘ ΕΙΙΕΓ3 θΧ501±> 

11,12 
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142 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5701780951494 

Βί3(3ίη 5ιιρθΓ® επίθεμα υδροτριχοειδικό 
κολλητικό 20Χ20εκ. 

11,12 

143 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500736732 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο 
Ηγόι-οΤθο ΟοΓηίοΓί 20 χ20ογπ 3τεμ. 

11,12 

144 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5X10 

3546895036313 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΩΡΡΩΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΚ60ΤΕΙΕ ΕΙΤΕ 

ΒΟΚΩΕΚ 6,5X10 

6,50 

145 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5X10 

4049500833585 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΓθΤ3θ ΟογγιΓογΕ 6,5Χ10ειτι ΙΟτεμ. 

3,92 

146 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

3546895036290 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΚ60ΤΕΙΕ ΕΙΤΕ 

ΒΟΚΩΕΚ 8X8 

3,91 

147 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X10 

4046963170363 

Α5ΚΙΝΑ 50ΡΤ ΩΕΕΑΚ ΘχΙΟογπ/ΣΤΕΙΡΟ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 

ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x10εκ 

2,13 

148 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717755190406 

ΜθΙώεΙθπη ΡΙυδΤυΙΙθ 10x10 

4,53 

149 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8,5X12 

8717755190086 

53ηο$Ι<ίη Νθί 8,5x12 

4,62 

150 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680321 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΝΕΤ 10X10 

4,53 

151 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680307 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΒΟΚΩΕΚ 10X10 

4,53 

152 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

8717249680314 

Ε-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΗΥΟΚΟ 10X10 

4,53 

153 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500833615 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγάΓθΤ3θ ΩοπίΓογΕ 10χ20ειη ΙΟτεμ. 

6,96 

154 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500834230 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤβο ΟογπΓογΕ 8Χ8ειτι 16τεμ. 

3,91 
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155 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

4049500736374 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνότοΤθε ΟοηηΓοιΊ 8Χ8 ογπ ΙΟτεμ. 

3,91 

156 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X15 

4049500736497 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνότοΤοε ΟοιτιΓοΓί 12,5x12,5οιπ 3τεμ. 

5,90 

157 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

4049500736527 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗγόΓοΤοε ΟοηηΓοιΊ 12,5 χ12,5ογπ ΙΟτεμ. 

5,90 

158 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

4049500834261 

Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση 
πλένματος υδρονέλης αυτοκόλλητο 
ΗνόΓοΤΒε ΟοηηΓοιΊ 12,5 χ12,5ογπ 16τεμ. 

5,90 

159 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

8717249680208 

1-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΤίΙΙίΕ 10X10 

4,53 

160 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

18X18,5 

7332430874245 

ΜΕΡΙ1ΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 5Α0Κ1ΙΜ 18x18 

10,00 

161 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

7332430874283 

ΜΕΡΙ1ΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 5Α0Κ1ΙΜ 20x20 

11,12 

162 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

17,5X23 

7332430870315 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 5Α0Κ1ΙΜ 23x23 

12,49 

163 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X30 

7332430705297 

ΜΕΡΙ1ΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 10x30 

9,09 

164 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X20 

7332430705235 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 10x20 

6,96 

165 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

7332430446480 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 12,5x12,5 

5,96 

166 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 

17,5X23 

7332430489586 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 17,5x23 

11,19 

167 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 
17,5X17,5 

7332430489524 

ΜΕΡΙΙΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 17,5x17,5 

9,28 




















Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


44915 


168 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 

18,5X24 

7323190038367 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ ΗΕΕΙ 18,5x24 

12,34 

169 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
13,5X16,5 

7323190029747 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ ΡΕΕΧ 13,5x16,5 

7,64 

170 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

7323190029822 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ ΓΕΕΧ 16x20 

9,30 

171 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

7332430529060 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ ΕΜ 7,5x8,5 

3,91 

172 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 
17,5X17,5 

7332430529169 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ ΕΜ 17,5x17,5 

9,28 

173 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

7332430529114 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΡ ΕΜ 12,5x12,5 

7,11 

174 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ 
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

7332430489463 

ΜΕΡΙΕΕΧ ΒΟΚϋΕΚ 7,5χ8,5 

3,91 

175 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223415853 

ΑΕΕΕ\/ΥΝ ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

6,76 

176 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223416775 

ΑΕΕΕ\/ΥΝ ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

6,76 

177 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5000223415846 

ΑΕΕΕνΥΝ ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

6,76 

178 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276140026 

ΤΒΙΟΟΓοθπί 10x10 

3,38 

179 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4051276140033 

ΤΚΙΟΟίοθΠΊ 15x15 

7,60 

180 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 19X12 

5200121402065 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΕΕΙΟΡΕΙΟΟΝ ΡΟΑΜ ΟΚΕ55ΙΝ6 19Χ12ογπ 

7,70 
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181 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X20 

5000223415631 

ΑίΙΕνΥΝ ΝΟΝ Α0ΗΕ5ΐνΕ 

6,76 

182 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

768455123353 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΘίΙΑΟΕί Ρ03ΓΠ Νο ΑόήΙΟΧΙΟ 

10ΤΕΜ 

3,38 

183 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121401921 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕυΟΟΝ ΡΟΑΜ ΟΚΕ55ΙΝΟ ΙΟΧΙΟαη 

3,38 

184 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4046963521943 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ50ΚΒΕΝΤ 15Χ15αη/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15εκ 

7,60 

185 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

768455123407 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί Ρ03ΓΠ Νο Αόή15Χ15 

5ΤΕΜ 

6,76 

186 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

5200121401938 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΡυΟΟΝ ΡΟΑΜ ΟΚΕ55ΙΝΟ 15Χ15αη 

7,60 

187 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5200121401860 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ίυΟΡΕΙΟΟΝ ΡΟΑΜ ΟΚΕ55ΙΝΟ 15Χ20αη 

10,13 

188 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4046963521967 

Α5ΚΙΝΑ ΤΚΑΝ50ΚΒΕΝΤ 20χ20αη/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 20x20εκ 

13,51 

189 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

768455123445 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί Γοειη Νο Αάή20Χ20 

5ΤΕΜ 

13,51 

190 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ -> 11X12,5 

5200121404878 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ ΙΕΙΟΡυΟΟΝ 

ΗΕΕί 0ΚΕ55ΙΝ6 11X12.5αη 

4,65 

191 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365509009 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ ΙΟεπιχΙΟειτι 
(10 τεμάχια) 

3,38 

192 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12X12 

6926365509016 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ 12ειτιχ12εΓΠ 
(10 τεμάχια) 

4,86 

193 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

6926365509023 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΙΝΝΟΜΕϋ 15εΓηχ15ειτι 

(10 τεμάχια) 

7,60 
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194 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500255769 

Ρθηπ3ίθ3ΐτι αφρώδες Επίθεμα 10χ20οιη 
5τεμ. 

6,76 

195 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500266994 

Ρθηπ3ίθ3ΐτι αφρώδες Επίθεμα 10 χ20ογπ 
ΙΟ τεμ. 

6,76 

196 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4046963182106 

Α5ΚΙΝΑ ΕΟΑΜ 10χ20εΓη(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ 10χ20εκ( ΙΟτεμ) 

6,76 

197 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6224000549992 

Ε5ρυηΐ3 

3,38 

198 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5708932430982 

Βί3ΐ3ίη® επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό 
10X10 εκ. 

3,38 

199 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5708932431026 

Βί3(3ίη® Ιόυ επίθεμα αφρώδες με 
ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 10X10 εκ. 

3,38 

200 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500255721 

Ρθηπ3ίθ3ΐτι αφρώδες Επίθεμα ΙΟχΙΟογπ 
ΙΟ τεμ. 

3,38 

201 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5032749000299 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΕΟΑΜ ΝΟΝ-ΑΟΗ ΑΘΤίνΗΕΑΕ 10X10 

3,38 

202 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4046963182083 

Α5ΚΙΝΑ ΕΟΑΜ 10χ10ειη(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ 10χ10εκ( ΙΟτεμ) 

3,38 

203 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500255721 

Ρθππ3ίθ3ΐτι αφρώδες Επίθεμα ΙΟχΙΟειη 
ΙΟτεμ. 

3,38 

204 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 13X12 

3546895038997 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ ΑΒ5ΘΒΒ 

13X12 

5,27 

205 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6224007257340 

Ε5ρυΠΊ3 

7,60 

206 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932431040 

Βί3ΐ3ίη® Ιόυ επίθεμα αφρώδες με 
ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 15Χ15εκ. 

7,60 
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207 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

5708932431002 

Βί3ί3ίη(Ρ!) επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό 
15Χ15εκ. 

7,60 

208 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

4049500266987 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 15χ15ειη 
ΙΟτεμ. 

7,60 

209 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500255806 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 15χ15ειη 
5τεμ. 

7,60 

210 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500255806 

Ρθππ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 15χ15επι 
5τεμ. 

7,60 

211 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X20 

3546895039017 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ υΚΟΟΤΕΙΕ ΑΒ50ΚΒ 

15X20 

10,13 

212 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

6224007257401 

Εδρ 3ΓΠ3 

13,51 

213 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5708932431064 

Βί3ί3ίπ(Ρ!) Ιβυ επίθεμα αφρώδες με 
ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 20Χ20εκ. 

13,51 

214 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500255820 

Ρθππ3ίθ3ΐη αφρώδες Επίθεμα 20χ20επι 
3τεμ. 

13,51 

215 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5032749000312 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΡΟΑΜ ΝΟΝ-ΑϋΗ ΑΟΠνΗΕΑί. 20X20 

13,51 

216 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500255820 

ΡθΓΠΊ3ίθ3ΐπ αφρώδες Επίθεμα 20χ20ειη 
3τεμ. 

13,51 

217 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 

4049500283144 

Ρθππ3ίθ3ΐη ΚουπεΙ αφρώδες Επίθεμα 6επι 
ΙΟτεμ. 

0,95 

218 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 

4049500283144 

Ρθππ3Γο3(π Κουπά αφρώδες Επίθεμα 6επι 
ΙΟτεμ. 

0,95 

219 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 8X8 

6224007257357 

ΡΓΐ3ΓΠΊ3Γθ3πΊ 

2,16 
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220 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500267007 

Ρθηπ3ίθ3ΐτι αφρώδες Επίθεμα 20χ20ειη 
ΙΟτεμ. 

13,51 

221 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

7332551952563 

ΕΥΟΡΟΑΜ ΜΑΧ 20x20 

13,51 

222 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

7332551952402 

ΕΥΟΡΟΑΜ ΜΑΧ 10x10 

3,38 

223 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

7332551952488 

ΕΥΟΡΟΑΜ ΜΑΧ 15x15 

7,60 

224 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

7332551952525 

ΕΥΟΡΟΑΜ ΜΑΧ 15x20 

10,13 

225 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X13 

7332430109873 

ΜΕ50ΚΒ 10x13 

4,39 

226 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 13X15 

7332430109880 

ΜΕ50ΚΒ 13x15 

6,59 

227 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X23 

7332430109897 

ΜΕ50ΚΒ 10x23 

7,77 

228 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X23 

7332430109903 

ΜΕ50ΚΒ 15x23 

11,66 

229 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 23X25 

7332430109910 

ΜΕ50ΚΒ 23x25 

16,82 

230 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 23X30 

7332430109927 

ΜΕ50ΚΒ 23x30 

21,43 

231 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895028325 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΕΟΟΡΕΑΟΕΙΕ Ρ 10X10 

1,77 

232 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5701780758574 

ΟοπιίθθΙ(Β) ΡΙιΐδ επίθεμα υδροκολλοειδές 
διαφανές κολλητικό 15Χ20εκ. 

5,32 
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233 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

3546895058391 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΘΟΡΙΑΘυΕ Ε 15X15 

3,99 

234 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500981866 

ΗνότοεοΙΙ υδροκολλοειδές λεπτό 
προστασίας 15χ15ειτι 5τεμ. 

3,99 

235 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

3546895058377 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑίΟΟΡΙΑΟυΕ Ε 20X20 

7,09 

236 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X7 

5701780758512 

ΟογπΕθθΙ® Ρ1ιι$ επίθεμα υδροκολλοειδές 
διαφανές κολλητικό 5X7 εκ. 

0,62 

237 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9X14 

5701780758543 

ΟογπΕθθΙ® ΡΙυε επίθεμα υδροκολλοειδές 
διαφανές κολλητικό 9Χ14εκ. 

2,23 

238 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500981842 

ΗνότοεοΙΙ υδροκολλοειδές λεπτό 
προστασίας ΙΟχΙΟειη ΙΟτεμ. 

1,77 

239 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455901401 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ Ουοάθππ ΕΤΙΟειτιΧΙΟειτι 10 

ΤΕΜ 

1,77 

240 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

768455901418 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ϋυοάθπτι ΕΤ15ειτιΧ15επΊ 10 

ΤΕΜ 

3,99 

241 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X25 

7332430000811 

ΜΕΡΟΚΕ ΕΙΕΜ 10x25 

4,43 

242 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

7332430000828 

ΜΕΡΟΚΕ ΕΙΙΜ 15x20 

5,32 

243 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

7332430000804 

ΜΕΡΟΚΕ ΕΙΙΜ 10x12 

2,13 

244 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X30 

7332430464743 

ΜΕΡΟΚΕ ΕΙΙΜ 20x30 

10,64 

245 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461713 

ΑΙΙΕνΥΝ Α6ΑϋΗΕ5ΐνΕ 

1,79 
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246 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461652 

ΑΕΕΕνΥΝ Α6 Α0ΗΕ5ΙΝ/Ε 

1,79 

247 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223462222 

ΑΕΕΕνΥΝ Α6 ΑΟΗΕ5ΙΝ/Ε 

1,79 

248 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455127177 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΩΕΕ Ρ03ΓΠ Α§ ΑϋΗ 

10x10ο ιτι 10ΤΕΜ 

1,79 

249 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

768455123100 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕΕ Εοβγπ Α§ 

ΑΟΗ12.5χ12.5ογπ 10ΤΕΜ 

2,79 

250 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

768455123148 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΩΕΙ Ρθ3ΓΠ Α§ 

ΑΟΗ17.5χ17.5οτη 10ΤΕΜ 

5,48 

251 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21X21 

768455123179 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕΕ Ρ03ΓΠ Α§ ΑϋΗ 21X21 

5ΤΕΜ 

7,89 

252 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

3546895093651 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

υΚΟΟΟΕΕΕ Α6 ΒΟΡΟΕΚ 13X13 

2,79 

253 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932431187 

Βί3ΐ3ίη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ 
κολλητικό 12,5X12,5 εκ 

2,79 

254 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

5708932537933 

Βί3ί3ίη® 5ίΙίοοηθ Α§ αφρώδες επίθεμα 
σιλικόνης με Α§ κολλητικό 12,5x12,5 εκ. 

2,79 

255 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

5708932431200 

Βί3ΐ3ίη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ 
κολλητικό 18Χ18εκ. 

5,48 

256 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5X17,5 

5708932602365 

ΒΪ3ΐ3Ϊη® 5ίΙίοοηθ Α§ αφρώδες επίθεμα 
σιλικόνης με Α§ κολλητικό 17,5x17,5 εκ. 

5,48 

257 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 23X23 

5708932431286 

ΒΪ3ΐ3Ϊη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ 
κόκκυνος κολλητικό 23Χ23εκ. 

9,46 

258 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 19X20 

5708932431309 

ΒΪ3ΐ3Ϊη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ 
κολλητικό πτέρνας 19Χ20εκ. 

6,79 
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Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121401976 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕυΟΟΝ ΜΕ0Ι0ΑΙ ΗΥ0ΚΟ6Ε1 ΟΚΕ55ΙΝΟ 

ΙΟΧΙΟογπ 

1,99 

260 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

768455038589 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

□υοάθΐΎηΙΟοΓηΧΙΟοΓη 5 ΤΕΜ 

1,99 

261 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5200121402140 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕυΟΟΝ ΜΕΟΙΟΑΙ ΗΥ0ΚΟ6Ε1 ΟΚΕ55ΙΝΟ 

15Χ150ΓΠ 

4,47 

262 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

768455040162 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

Ουούθίτη 15θΓηΧ15επι 5 ΤΕΜ 

4,47 

263 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

768455038527 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

□υοάθπη20<:ΓηΧ20<:ιη 3 ΤΕΜ 

7,95 

264 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,4X4,4 

5200121401952 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΛΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΐυΟΕυΟΟΝ ΜΕΟΙΟΑΙ ΗΥ0ΚΟ6Ε1 ΟΚΕ55ΙΝΟ 

7,4Χ4,4ειη 

0,65 

265 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895028813 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑίΟΟΡΙΑΟυΕ 10X10 

1,99 

266 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003730666 

ΡΗβππβοοΙΙ ΐΗϊη 

1,99 

267 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003732813 

ΡΗ3πτΐ3εοΙΙ εοιηίοιΊ ρΙιΐ5 

1,99 

268 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780758307 

ΟογπΙθθΙ® ΡΙυί επίθεμα υδροκολλοειδές με 
αλνηνικό κολλητικό 10X10 εκ. 

1,99 

269 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500981774 

ΗνότοεοΙΙ υδροκολλοειδές επίθεμα 

ΙΟχΙΟογπ ΙΟτεμ. 

1,99 

270 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

3546895058452 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑίΟΟΡΙΑΟυΕ 15X15 

4,47 

271 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6223003730680 

ΡΗ3ππ3εοΙΙ ΐΗίπ 

4,47 
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Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

6223003732820 

ΡΓΐ3ΠΠ3(:οΙΙ οοπίΓογΓ ρΙυ$ 

4,47 

273 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5701780765701 

ΟοηηίθθΙ® Ρ1υ5 επίθεμα υδροκολλοειδές με 
αλνηνικό κολλητικό 15X15 εκ. 

4,47 

274 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

3546895058438 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΕΟΟΡΕΑΟυΕ 20X20 

7,95 

275 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

6223003732837 

ΡΓΐ3ΠΠ30θΙΙ ΟΟΓΤΐίΟΓί ρΙυ5 

7,95 

276 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

5701780758338 

ΟοηηίθθΙ® Ρ1υ5 επίθεμα υδροκολλοειδές με 
αλνηνικό κολλητικό 20Χ20εκ. 

7,95 

277 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

4049500981804 

Ηγά γοοοΙΙ υδροκολλοειδές επίθεμα 
20χ20οιη 5τεμ. 

7,95 

278 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

4049500981750 

Ηγά γοοοΙΙ υδροκολλοειδές επίθεμα 5χ5εηι 
ΙΟτεμ. 

0,50 

279 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5Χ7,5 

4049500981835 

ΗγόΓοεοΙΙ υδροκολλοειδές λεπτό 
προστασίας 7,5χ7,5ειτι ΙΟτεμ. 

1,12 

280 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5X7,5 

4049500981767 

ΗγόΓοεοΙΙ υδροκολλοειδές επίθεμα 
7,5χ7,5ειη ΙΟτεμ. 

1,12 

281 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 12X18 

4049500981811 

ΗγεΙΓοεοΙΙ υδροκολλοειδές για το ιερό 
οστό12χ18εηι 5τεμ. 

4,29 

282 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 14X16 

3546895058476 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΕΟΟΡΕΑΟ,υΕ 5Α0Κ11Μ 14X16 ΚΟΚΚΥΓΑ 

4,45 

283 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 18X20 

5701780702850 

ΟθΓηίθθΙ(Ρ) ΡΙυδ επίθεμα υδρ/δές με 
αλγηνικό κόκκυγος κολλητικό 18Χ20εκ. 

7,15 

284 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 14X14 

3546895058490 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΓΟΟΡΕΑΟΕΙΕ ΒΟΚϋΕΚ 14X14 ΠΤΕΡΝΑΣ 

3,89 
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Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 8X12 

4049500981828 

ΗγύτοεοΙΙ υδροκολλοειδές αγκώνα φτέρνα 
8χ12εηι ΙΟτεμ. 

1,91 

286 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> 

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4049500981798 

ΗγύτοεοΙΙ υδροκολλοειδές επίθεμα 

15χ15εηι 5τεμ. 

4,47 

287 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4051276120011 

ΤΚΙΘΟίΟΓύ 10x10 

2,80 

288 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5200121402003 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΙΕΙΟΡυΟΟΝ Α16ΙΝΑΤΕ 

0ΚΕ55ΙΝ6 10X10 

2,80 

289 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7X34 

4051276120059 

ΤΚΙ6Θ50Γ0 Τ3ΐηροη30θ 2,7x34 

3,37 

290 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

5000223425272 

Α16Ι5ΙΤΕ Μ 

2,34 

291 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X15 

5200121402027 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΕυΟΡΕΙΟΟΝ Α16ΙΝΑΤΕ 

0ΚΕ55ΙΝ6 10Χ15ειη 

4,20 

292 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

768455111053 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐί05ί3( 10ειηχ20οιτι 

10 ΤΕΜ 

5,60 

293 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

5200121402010 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙίΙΟΡυΟΟΝ Α16ΙΝΑΤΕ 

0ΚΕ55ΙΝ6 15Χ20ειη 

8,40 

294 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30,5 

5200121402034 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΙΕΙΟΡυΟΟΝ 

Α16ΙΝΑΤΕ 0ΚΕ55ΙΝ6 2,5Χ30ειτι 

2,79 

295 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

5200121402041 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5ΤΚΙΡ 

ΐυΟΡυΟΟΝ ΑΕΘΙΝΑΤΕ ϋΚΕ55ΙΝ6 2Χ30ειη 

2,34 

296 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

768455111022 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐί05ί3ί 2 §γ (± 3x45 
έτη) ΚΟΡΕ 5 ΤΕΜ 

5,33 

297 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

5200121402126 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5ΤΚΙΡ 

ΐυΟΡυΟΟΝ ΑΙΘΙΝΑΤΕ 0ΚΕ55ΙΝ6 3Χ440Μ 

5,33 
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298 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

5200121402058 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5ΤΚΙΡ 

ΕυΟΡΟΟΟΝ ΑΙΟΙΝΑΤΕ ϋΚΕ55ΙΝ6 5Χ30ειη 

5,50 

299 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

768455111039 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐί05ΐ3ΐ 5ειηχ5εΓη 10 

ΤΕΜ 

0,70 

300 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5X12 

768455111046 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Κ3ΐί05ΐ3ΐ 7,5επιχ12ειτι 

10 ΤΕΜ 

2,52 

301 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6926365500914 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΙΝΝΟΜΕΟ ΙΟοΓηχΙΟοΓΠ (10 τεμάχια) 

2,80 

302 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

6926365500907 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΙΝΝΟΜΕΟ 5οηιχ5θΓη (20 τεμάχια) 

0,70 

303 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

3546895016636 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ υΚ6Θ5ΘΚΒ 10X10 

2,80 

304 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

6223003734879 

Ρή3ΠΠ3 ΑΙ§ί 

2,80 

305 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5701780669160 

Βί3(3ίη ΑΙ§ίη3ίθ® επίθεμα αλνηνικό μη 
κολλητικό 10X10 εκ. 

2,80 

306 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4049500305198 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
10Χ10ΘΜ ΙΟτεμ. 

2,80 

307 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5032749000152 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΤίνΗΕΑΕ 10X10 

2,80 

308 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

4046963331443 

Α5ΚΙΝΑ 5ΘΚΒ 10χ10ειη(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙΟχΙΟεκ(ΙΟτεμ) 

2,80 

309 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

3546895016704 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ υΚ6Θ5ΘΚΒ 10X20 

5,60 

310 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

4049500993579 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
10χ200Μ 5τεμ. 

5,60 
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311 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5032749000220 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΤίνΗΕΑΙ 10X20 

5,60 

312 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5701780016988 

Βί3ί3ίη ΑΙ§ίη3ΐθ® επίθεμα αλνηνικό μη 
κολλητικό 15Χ15εκ. 

6,30 

313 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

4022495095787 

Α5ΚΙΝΑ 50ΚΒ 15χ15επι(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΛΓΙΝΙΚΟ 15χ15εκ(15τεμ) 

6,30 

314 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5200121402096 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΙίΙΟΡίΙΟΟΝ Α16ΙΝΑΤΕ 

0ΚΕ55ΙΝ6 15Χ15επι 

6,30 

315 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5X30,5 

5032749000398 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΤίνΗΕΑΙ 2,5X30 

2,79 

316 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7X34 

4022495095794 

Α5ΚΙΝΑ 50ΚΒ 2.7χ34ειτι(10 τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΛΓΙΝΙΚΟ 2,7χ34εκ(10 τεμ) 

3,37 

317 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2X30 

4049500993616 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
κορδόνι 1@ι730εηι 3τεμ.(2ειπΧ30επΊ) 

2,34 

318 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

5701780969932 

ΒΪ3ΐ3ΐπ ΑΙ§ίη3ΐθ® αλνηνικό επίθεμα 
(κορδόνι) νίοι κάλυψη κοιλοτήτων 3Χ44εκ. 

5,33 

319 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

3546895082822 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΕΙΚ6050ΚΒ 5X30 

5,50 

320 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X30 

4049500954235 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
κορδόνι 2§Γ/30ειη (5Χ30ειτι) 5τεμ. 

5,50 

321 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

3546895016674 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΕΙΚ6050ΚΒ 5X5 

0,70 

322 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

4049500305204 

5ογ03Ι§οπ επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
5Χ50Μ ΙΟτεμ. 

0,70 

323 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

5032749000084 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΑΟΤίνΗΕΑΙ 5X5 

0,70 
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324 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X5 

4049500305204 

5οι·03ΐ§οη επίθεμα αλνινικού ασβεστίου 
5Χ50Μ ΙΟτεμ. 

0,70 

325 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

7323190022816 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ Ρ11Ι5 10x10 

2,80 

326 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

7323190022779 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ Ρ11Ι5 10x20 

5,60 

327 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3X46 

7323190022731 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ Ρ1ΕΙ5 3χ45(0ΑνΐΤΥ) 

5,29 

328 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10,5 

5708932337953 

ΡΗν5ίοΐυΙΙθ(Ρ!) Α§ επίθεμα με αρνυρούχο 
σουλφαδιαζίνη 10X10 εκ. 

4,04 

329 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10,5 

4049500271356 

Επίθεμα με άρνυρο και υδροκολλοειδές 
ΑΐΓ3υιτΐ3η Α§ ΙΟΧΙΟειτι 3τεμ 

4,04 

330 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

3546895077019 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ υΚ60ΤΙ Ι15Α6 10X12 

4,61 

331 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932337939 

ΡΗν5ίοΙυΙΙθ(Κ) Α§ επίθεμα με αρνυρούχο 
σουλφαδιαζίνη 15Χ15εκ. 

6,60 

332 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 

ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895077118 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ υΚ60ΤυΕ5Α6 15X20 

8,55 

333 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10,5 

4049500271363 

Επίθεμα με άρνυρο και υδροκολλοειδές 
ΑίΓ3υΓη3Π Α§ ΙΟΧΙΟειτι ΙΟτεμ 

4,04 

334 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461836 

ΑΕΕΕνΥΝ Α6 ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

4,38 

335 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223462314 

ΑΕΕΕνΥΝ Α6 ΝΟΝ ΑϋΗΕ5ΐνΕ 

4,38 

336 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 

5000223461805 

ΑίΕΕνΥΝ Α6 ΝΟΝ ΑϋΗΕδίνΕ 

4,38 
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337 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

768455123582 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί Ρ03ΓΠ Α§ Νο ΑάΡι 

ΙΟοιηχΙΟοιη 10ΤΕΜ 

4,38 

338 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 15X15 

768455123636 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί Ρ03ΓΠ Α§ Νο ΑόΡι 

15οιτιχ15αη 5ΤΕΜ 

9,84 

339 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 

768455123674 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Α§ ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΟυΑΟΕί Ρ03ΓΠ Α§ Νο ΑόΡι 

20οιτιχ20ειτι 5ΤΕΜ 

17,50 

340 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 

3546895049559 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

υΚΟΟΟΕΙΙΑΟ 10X12 

5,25 

341 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X10 

5708932431248 

Βί3ί3ίη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ μη 
κολλητικό ΙΟχΙΟεκ. 

4,38 

342 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 

5708932478434 

ΒΪ3Ϊ3ΪΠ® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ μη 
κολλητικό 10X20 εκ. 

8,75 

343 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 

3546895049573 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 

ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

υΚΟΟΟΕΙΙΑΟ 15X20 

13,13 

344 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X15 

5708932431224 

Βί3ΐ3ίη® Α§ επίθεμα αφρώδες με Α§ μη 
κολλητικό 15Χ15εκ. 

9,84 

345 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 

ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 17X17 

7332430932044 

ΜΕΡΙίΕΧ Α6 17,5x17,5 

12,64 

346 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-> 10X20 

7332430932006 

ΜΕΡΙΙΕΧ Α6 10x21 

8,75 

347 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5X12,5 

7332430931962 

ΜΕΡΙίΕΧ Α6 12,5x12,5 

6,84 

348 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΉ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ 
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 

7332551027391 

ΜΕΡΙίΕΧ Α6 6x8,5 

2,23 

349 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>10X10 

6926365509108 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΡΓΥΡΟ ΙΝΝΟΜΕϋ ΙΟαηχΙΟαη (10 
τεμάχια) 

5,52 
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350 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
> 2,5X30 

6926365509085 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΡΓΥΡΟ ΙΝΝΟΜΕϋ 2ε(ηχ30ειη (10 τεμάχια) 

4,14 

351 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>5X5 

6926365509092 

ΑΛΓΗ ΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΡΓΥΡΟ ΙΝΝΟΜΕϋ 5επιχ5εηι (20 τεμάχια) 

1,38 

352 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>10X10 

3546895031349 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 11ΚΘ050ΚΒ 

511 V Ε Κ 10X10 

5,52 

353 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>10X20 

3546895031363 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ υΚΘ050ΚΒ 

511 VΕ Κ 10X20 

11,03 

354 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>15X15 

4039239541592 

Α5ΚΙΝΑ ΟΑΙΘΙΤΚΟί Α6 15χ15ειτι/ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 15x15εκ 

12,41 

355 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
> 2,5X30 

3546895031370 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 11ΚΘ050ΚΒ 

5ΙΕΝ/ΕΚ 2,5X30 

4,14 

356 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

> 3X44 

5708932265706 

Βί3(3ίη ΑΙ§ίη3ίθ® Α§ αλνηνικό επίθεμα με 
άρνυρο 3X44 εκ. 

7,28 

357 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

> 5X5 

3546895031332 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ υΚΘ050ΚΒ 

5ΙΕ\/ΕΚ 5X5 

1,38 

358 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>5X5 

7332551339715 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ ΑΟ 5x5 

1,38 

359 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>10X10 

7332551342593 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ Α6 10x10 

5,52 

360 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

>15X15 

7332551342630 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒ Α6 15x15 

12,41 

361 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / 
ΑΛΓΗ ΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

> 3X44 

7332551343019 

ΜΕΕ6Ι50ΚΒΑ6 3x44 

7,28 

362 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΔΕΡΜΟΛΥΣΗ - 

>15X20 

7332430090751 

ΜΕΡΙΤΕΕ 10x18 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 1,4γπγπ 

4,76 
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363 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΔΕΡΜΟΛΥΣΗ - 
> 15X20 

7332430090829 

ΜΕΡΙΤΕί 20x30 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΔΥΧΤΥ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ % ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 1,4ιηΓη 

15,54 

364 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 100§Γ ± 5% 

5024310905171 

ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ 

ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ \Λ/ΒΡ 1006Κ 

12,90 

365 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50§γ ± 5% 

5701780602013 

Οοηνθθη(Κ) ΟπΙίο Ββγπθγ άμορφο επίθεμα 
50 νρ. 

6,80 

366 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50 §γ ± 5% 

5701780601962 

Οοηνθθη(Κ) ΡΓΟΪ301 άμορφο επίθεμα 50 νΡ· 

6,80 

367 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 4§γ ± 5% 

5060186991801 

ΟΟΟΙΤΗΕΚΜ 

3,40 

368 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 4§γ ± 5% 

5060186991788 

ΟΟΟΙΤΗΕΚΜ 

3,40 

369 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8056040400036 

ΚΑϋΙΟΟΕίΡΐυδ 

4,50 

370 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑί ΡΑΤΟΗ 

4,50 

371 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 & ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑίΡΑΤΟΗ 

4,50 

372 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑίΡΑΤΟΗ 

4,50 

373 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8058333510026 

ΟΚΑί ΡΑΤΟΗ 

4,50 

374 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8059616060245 

ΗΥΟΚΟΜΕϋ 6Εί ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 6Κ 

4,50 

375 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 & ± 5% 

4051276110012 

ΤΚΙ60§θΙ 15 §γ 

4,50 
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376 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

5200399200295 

5ΑΝΤΑ0Τΐν6ΕΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 156Κ 

4,50 

377 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

5200399200134 

ΟΕΙΧΕΑΙΚ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15ΜΕ 

3,94 

378 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 25§γ ± 5% 

5200121400368 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΛΙΤΙΚΟ ΥΔΡΟΓΕΛΩΔΕΣ 

ιυορυοοΝ αμοκρηοει5 ηυωκοοεε 

ΟΚΕ55ΙΝ6 25§ 

7,45 

379 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

768455901043 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΟυοόθΓ 6ΕΕ 1568 1 

ΤΕ 

4,50 

380 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50§γ ± 5% 

4057248000107 

63ηΝ<άθΓηη3 Βυτη 3ηά \Λ/ουηό ΟίηΙπίθηΙ 

50πίΙ 

14,70 

381 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 20 §Γ ± 5% 

5213005760007 

ΚΙΡΑϋΕΚΜ 0ΚΕΑΜ 20§γ 

6,00 

382 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

8056040400036 

ΚΑϋΙΟΟΕΙΡΕυδ 

4,50 

383 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

3546895015455 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΜΕ 

ΚΟΜΜΙ ΓΚΟΥΑΡ ΗΥϋΚΟΟΕΕ 150Κ 

4,50 

384 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

6223003730925 

ΚθΓΠ3§θΙ 

4,50 

385 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

6223003736989 

03νί03§θΙ 

4,50 

386 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

5708932268714 

ΡυπΙοη(Κ) υδροτζέλ - άμορφο επίθεμα 
υδρονέλης 15νρ. 

4,50 

387 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

4049500571609 

Επίθεμα υδρονελώδες ΗνάτοεοιΦ @θΙ 15§ 
ΙΟτεμ. 

4,50 

388 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

5032749001760 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 

ΗΥ0Κ06ΕΕ ΑΘΤίνΗΕΑΕ 156Κ 

4,50 
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389 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 §γ ± 5% 

4022495859181 

Α5ΚΙΝΑ ΟΕί15§/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΜΟΡΦΗΣ 
ΥΔΡΟΓΕΛΛΗΣ 15 §γ 

4,50 

390 

Υχειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 §γ ± 5% 

5213005760014 

5ΕΙ0ΚΕΝ 6Ε1 

4,50 

391 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 3θ£Γ ± 5% 

5213005760038 

ΚΙΡΑϋΕΚΜ ΟΚΕΑΜ 

8,90 

392 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30 @γ ± 5% 

6223003730932 

ΚθΓΠ3§θΙ 

6,00 

393 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30 §γ ± 5% 

6223003736996 

03νί03§θΙ 

6,00 

394 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50 §γ ± 5% 

8717249680031 

1-ΜΕ5ΙΤΡΑΝ 5ΟΡΤ50§γ 

14,70 

395 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50 @γ ± 5% 

8717249680024 

1-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ ΟΙΝΤΜΕΝΤ 50@γ 

14,70 

396 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 20 ± 5% 

8717249680017 

1-ΜΕ5ΙΤΡΑΝ ΟΙΝΤΜΕΝΤ 20@γ 

6,00 

397 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 & ± 5% 

8717249680079 

1-ΜΕ5ΙΤΚΑΝ 50ΡΤ 15§γ 

4,50 

398 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 8 §γ±5% 

4049500635950 

Επίθεμα υδρονελώδες ΗνόΓΟίΟΓό §θΙ 8§ 
5τεμ. 

2,40 

399 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50 @γ ± 5% 

8717755190482 

ΜθΙΙοχν 50 §γ 

14,70 

400 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30 @γ ± 5% 

8717755190055 

53ηο5ΐ<ίη Οχν 30 §γ 

8,90 

401 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50 §γ ± 5% 

8717755190222 

53ηο$Ι<ίη ΜθΙΙθόθηη ΡΙυί 50 §γ 

14,70 
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402 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 
ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15§γ ± 5% 

7332430000842 

ΝΟΚΜΕ6ΕΕ 15§Γ 

4,50 

403 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 

ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80γπΙ 

5213005760021 

ΚΙΡΑϋΕΚΜ 5ΡΚΑΥ 75 γπΙ 

27,06 

404 

Υνειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> 

ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80γπΙ 

8054953400167 

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΠΠΕΙΟΥ 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 6ΕΕΡΙΧ / ΒΙ05ΡΚΑΥ 75ΜΕ 

31,50 
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

6938119324493 

Μθάΐίυδθ Ργο 

25,00 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5214000711001 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

25,00 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8033509100089 

60020ΧΌΡΟ 0ΙΑΡΙΙ5ΕΚ ϋΡΟ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ 24 ΩΡΩΝ 60 γπΙ 2,0 ΓηΙρή 

25,00 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8033509100096 

00050ΧΌΡΟ ϋΙΑΡυδΕΚ ϋΡΟ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ 12 ΩΡΩΝ 60 γπΙ 5,0 ΓπΙρΜ 

25,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710225 

Εθδγ ΓΙονν ΜΡ0200 

25,00 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710225 

Εθ5γ ΓΙονν ΜΡ0200 

25,00 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

θθδγίΐονν ΜΡ0200-ΩΡΟ 

25,00 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

θθδγίΐονν ΜΡ0500-ΩΡΟ 

25,00 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348941 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Ιί 
0100020-10 

25,00 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348941 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2πίΙ/Η 
0100020-10 

25,00 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442823 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Ιί 
0100020-10-5 

25,00 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442823 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 ΙΟΟγπΙ 2γπΙ/Η 
0100020-10-5 

25,00 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 125γπΙ 5γπΙ/Ιί 
0125050-10 

25,00 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442854 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 125γπΙ 5γπΙ/Ηγ 
0125050-10-5 

25,00 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348927 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 60γπΙ 2γπΙ/Γί 
0060020-10 

25,00 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348927 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 60γπΙ 2γπΙ/Η 
0060020-10 

25,00 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442809 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 60γπΙ 2ιτίΙ/Ιί 
0060020-10-5 

25,00 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

6911218800105 

ίυΟΚιπθοΙ ίηίυ5Ϊοη ρυιπρ 0ΒΙ 60 πίΙ 5 
πίΙ/Ιίγ 

24,00 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5206895001916 

ϋΐ$ρο53ΐ3ΐθ όθΙΙοοπ ΐηίυ5θΓ ΑυΐοίυδθΓ 
60 πίΙ (οΐγρθ , 2.0 γπΙ) 

19,90 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5206895001923 

0ΐ5ρο5301θ 03ΐΙοοπ ΐπίυΒθΓ Αυΐοίυ5θΓ 
60 ιύίΙ (οΐγρθ , 5.0 ιύίΙ) 

19,90 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

5206895002180 

0ΐ$ρο5301θ ΐηίυ$ίοπ ρυιπρ 60 πίΙ/5ιύιΙ 

19,90 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025655 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ΕΤ 270-54-5 

25,00 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

ΕΑ5Υ ΡΙΌ\Λ/ Εΐ35ΐοηΐθΓΪε Ρυιπρ 60 ιύιΙ , 
2.0γπΙ/Η 

25,00 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

ΕΑ5Υ ΡίΟνν Εΐ35ΐοιηθπε Ρυιπρ 60 γπΙ , 
5.0γπΙ/Ιί 

25,00 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025631 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ΕΤ 100-50-5 

25,00 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025525 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ΕΤ 125-5-5 

25,00 € 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

04046964025563 

ΕΑ5ΥΡΙΙΜΡ II ΕΤ 60-30-5 

25,00 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 0125050-10 
125ιπΙ 5 γπΙ/Ιίγ 

25,00 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710829 

Ε35Υ ΐΐονν ΜΡ0500 ΩΡΟ 

25,00 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710812 

Εθ5γ ΐΐονν ΜΕ0200 ϋΡΟ 

25,00 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8859299100036 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 
ΒΜΑΡΤθΖ 12Η / 24Η 

25,00 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8859299100050 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

5ΜΑΚΤθΖ 24Η 

25,00 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651348804 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΚΙΕ5 125γπΙ 5ιπΙ/ή 
0125020-10 

25,00 € 

























44936 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020761932 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0051- 

Ρυ5ΕΚ 12Η 

25,00 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020762274 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0051- 

ΡΙΙ5ΕΡ 24Η 

25,00 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

18436020761871 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0051- 

ΡΕΙ5ΕΡ 48Η 

25,00 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442854 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 125ηηΙ 5 γπΙ/Ιί 
0125050-10-5 

25,00 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

10680651442809 

ΗΟΜΕΡΙΙΜΡ 0-5ΕΡΙΕ5 60πγίΙ 2γπΙ/Ηγ 
0060020-10-5 

25,00 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710881 

Θ35γί1σνν 5Ρ0200ΌΡΟ 

25,00 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710881 

Ε35ν ίΐονν 5Ρ0200-ϋΡΟ 

25,00 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες 
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου 
αποσιδήρωσης 

8052204710881 

Ε35ν ίΐονν 5Ρ0200-ΡΡΟ 

25,00 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

7613117009410 

ΟιΦιΐ 5θίΐ ΐπίυδΐοη δθΐ 

13,00 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049868 

Αεευ-ΟΙίθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/30 

13,00 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049868 

Αεευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/30 

13,00 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049875 

Αεευ-ΟΙίθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/60 

13,00 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049875 

Αοευ-ΟήθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/60 

13,00 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049882 

Αεευ-ΟΗθΚ ΡΙθχϋηΚ 1 10/80 

13,00 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630049882 

Αεευ-ΟΗθΚ ΡΙθχϋηΚ 110/80 

13,00 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630887989 

Αεευ-ΟΗθΚ ΡΙθχϋηΚ 1 6/60 

13,00 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

4015630887989 

Αεευ-ΟΗθΚ ΡΙθχϋηΚ 1 6/60 

13,00 € 

























Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


44937 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049851 

Αοοιι-ΟιεΚ ΡΐθχϋπΚ 1 8/110 

13,00 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049851 

Αοευ-ΟήθΙ< ΡΐβχϋπΚ 1 8/110 

13,00 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049820 

Αοειι-ΟίθΚ ΡΐθχϋπΚ 1 8/30 

13,00 € 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049820 

Αιχυ-ΟΊθΚ ΡΐθχϋηΙ< 1 8/30 

13,00 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049837 

Αα:υ-0ήθΙ< ΡΐθχϋηΙ< 1 8/60 

13,00 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049837 

Αεευ-0ήθΙ< ΡΐθχϋπΙι 1 8/60 

13,00 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049844 

Αοχυ-0ήθ1< ΡΙβχΙΐηΚ 1 8/80 

13,00 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049844 

Αεου-ΟΐθΙ< ΡΐθχϋηΙ< 1 8/80 

13,00 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049967 

Αεου-εΙΐθΙ< υΐΐΓθίΙθχ 1 ΙΟπίγπ 

04626621001 

13,00 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

4015630049929 

Αοου-εΙΐθΙ< υΐΐΓθίΙθχ 1 8ιτπη 

04626583001 

13,00 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028339 

αΕΟ 90 ϋ121722024 6 γπγτι 

13,00 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028391 

αΕΟ 90 ϋ 121723024 9 γππι 

13,00 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

5705244008458 

ΟΟΜΡΟΚΤ5ΗΟΚΤ 

13,00 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

6920712703621 

ΕΑ5Υ5ΕΤ II Ιηίυ$ΐοη 5θΐ 9 ιύιιτί οθηηυΐθ, 

δΟεπΊ 

13,00 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

1908015153768 

Ιη$θΐ 100-181-50 9 πίπί 

13,00 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

1908015153768 

ΐηδθΐ 100-181-50 9 γτίιπ 

13,00 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

1907015153815 

Ιη$θΐ 100-182-50 6 γππί 

13,00 € 

























44938 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

1907015153815 

ϊηδθΐ 100-182-50 6 ιγ)ιύι 

13,00 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244007574 

Ιπδθΐ II 9ηΐΓη/60αηΊ 

13,00 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244007574 

ΙπδθΙ II 9πιηι/60οηΊ 

13,00 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244003699 

Νθιίθ δοΓΐ 90 9ιπηι/60εηι 

7,90 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

5705244003699 

Νθπ 3 δοΓΐ 90 9ιηηι/60οηΊ 

7,90 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442843 

ΩυΐεΚ 5θΐ διΤΊΓη/δΟοιη 

13,00 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442843 

0.υίεΙ< 5θΐ 6ηιηι/60εηΊ 

13,00 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20613994895411 

Ο.υΐο1< 5θΐ 9ηιηι/60εηΊ 

13,00 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20613994895411 

0.υϊοΙ< 5θΐ 9ΐ7ΐηι/60οηΊ 

13,00 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300392108 

ΩυΐεΚ-δθΐ ΜΜΤ-392 

13,00 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

376300393105 

ΩυΐεΚ-δθΙ ΜΜΤ-393 

13,00 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703201 

Κουηό5θΙ ΙηΓυδίοη 5θΐ ννίΐή 9ηιιη 

03ηηιιΐ3 

13,00 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703188 

ΒουηεΙ5θΐ ΙηΓυδίοη 5θΐ ννΐΐΐι ε3ηηυΙΐ3 

6ηιηι 

13,00 € 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

6920712703133 

5οΓΐ ΙηίυδθΓ ΙηΓυδίοη 5θΐ δΐθπΐΐζθό 

9ηιηι 

13,00 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442829 

Καθετήρες Έγχυσης ΟυΐεΚ 5θΙ 

11,39 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442812 

Καθετήρες Έγχυσης ΟυΐεΚ 5θΐ (θηιηι, 
ΙΙΟεηι) 

11,39 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας 
αποσιδήρωσης 

20643169442836 

Σετ Καθετήρων Ο,υίεΚ 5θΐ (θηιηι, 

60εηι) 

11,39 € 

























Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


44939 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009410 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΚΒΙΤ 

50ΡΤ 02491 

11,27 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009403 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΟΚΒΙΤ 

ΜΙΟΚΟ 02481 

13,00 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

376300393105 

ΟυίοΙ< 5θΙ ΜΜΤ-393 

13,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

376300392108 

ΟυίοΙ< 5εΐ ΜΜΤ-392 

13,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028346 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 01θθ90 

6(11(11, 79ογτί 

11,27 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028407 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 0Ιθο90 

9(1101, 79οοι 

13,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028391 

ΘΙ.ΕΟ90 21-7230-24 9οιοι 

13,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

20643169442812 

ΟυιοΚ-δθΐ ΜΜΤ-390 9οιοι ΙΙΟοοι 

11,39 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028339 

ΘΙ.ΕΟ 90 6οιοι 21-7220-24 

13,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

376300390104 

ΟυίοΚ-δθΙ ΜΜΤ-390 

13,00 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

30610586028407 

οΙθο 90 ΐηίυδΐοο 5θΐ 

13,00 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009458 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

03091 

11,27 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009441 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

03081 

9,99 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

5705244003699 

υΝΟ ΝΕΚΙΑ 5οΐΙ 90 6 γθυ 60/9 (310Β 

7,90 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009502 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 
04291 (105 οοι) 

11,27 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009434 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

03061 

11,27 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά ατιοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

7613117009397 

ΟΚΒΙΤ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

02461 

11,27 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

6920712703188 

Κουηό5θΐ Ιηίϋδΐοπ 5θΐ ννίίΐι 03Π3 6(ηιη 

13,00 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> καθετήρας 
ατιοσιδήρωσης 

6920712703188 

Κουηόδθΐ Ιηίϋδΐοη 5θΐ ννΐΐή 03Π3 6ιηηΊ 

13,00 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αττοσιδήρωσης -> πεταλούδες 
αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 

5705244001459 

ΙΙΝΟ ΤΗΑΙΑ5ΕΤ 629 80/8 6ΕΟΒ 

5,37 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> πεταλούδες 
αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 

5705244000674 

ΙΙΝΟΝΕΚΙΑ 629 80/8 6ΕΟΒ 

5,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8032584637329 

Αευδοίΐ 

2,75 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8015262036874 

Οοηο 5γπη§θ 20 γπΙ 

2,75 € 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

8015262022495 

Ογοπο 5γιϊη§θ 30ιτ»Ι 

2,75 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες 
αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 

5213001910116 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΡΕΝΤΑΡΕΡΤΕ 60α: Ι_υΕΡ ΕΟΟΚ 

0,49 € 
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ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 


Α/Α 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Σ (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

ΡΚυ 3 5ΗΑΚΕ ΚΑΚΑΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 

5000Κ 

4003053091656 

127,43 € 

2 

Μ0Ν06ΕΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4000Κ 

5016533635713 

30,08 € 

Β 

ΝΕΙΤΚΑΝΕΟ ΝΜ 

8437006913546 

220,00 € 

4 

5υκνΐΜΕϋ ΟΡϋ ϋΚΙΝΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

4051895009117 

1,78 € 

5 

ΑΙηΊΪΓοη Ρθρΐί ΜΟΤ μεταλλικό κουτί 
450γρ 

8712400712910 

16,33 € 

6 

ΑΙιηΐΓοη Ρθρΐί 2 μεταλλικό κουτί 450γρ 

8712400712934 

16,33 € 

7 

ΑΙγπιγοπ Ρθρΐί 1 μεταλλικό κουτί 450γρ 

8712400712927 

16,33 € 

8 

ΑρΐθΐηίΙ ΑΙΙθγ§υ Οί§θ5ΐ μεταλλικό κουτί 
450γρ 

8712400712859 

13,49 € 

9 

ΝΕΟΟΑΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4000Η 

5016533644197 

40,58 € 

10 

ΑΕΤΗΕΚΑ 450§ 

8717405012348 

15,67 € 

11 

ΑΕΡΑΒΕ 400§ 

7613034815965 

15,80 € 

12 

ΡΒΕΝΑΝ 0Ι50ΗΑΚ6Ε 400§ 

7613033038822 

10,99 € 

13 

ΜυΙίίνίΐθΐηίηε ΟΐΐθννθόΙθ ΤθόΙθίε 
ΒυόόΙθβυιτι ΡΙθνουτ/ Μασώμενα 

5214000184058 

42,54 € 

14 

ΜυΙίίνίΐθΐηίηε ΡθάίθίΓΪε Οτορε / 
Παιδιατρικές σταγόνες 30πηΙ 

5214000184034 

37,80 € 

15 

Μ0Τ-ΝΜ νί3ΐ 20 γπΙ 

8470005021614 

180,00 € 

16 

ΟοΟΙΟ ΑΕΜΙΟΙΝ 400 γπ§ 5οΐί ΟθΙ Οθρε 

5206711000147 

100,00 € 

17 

ΟοΟΙΟ ΑΙιηίαη 300 γπ§ ΐθόε 

5206711000178 

100,00 € 

18 

ΝΕΕΙΒΟΟΕΡΕΝδΕ 

8058333510019 

100,00 € 

19 

ΕυΟΟνίΤΑΑΕ ϋΑΡΑΝ5Ε 010 

8713713016290 

100,00 € 
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20 

ΙΟΡΚΟΡΙΝ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 5000Κ 

5016533627718 

4,43 € 

21 

ΙΟΡΚΟΡΙΝ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 

5000Κ 

5016533627688 

4,73 € 

22 

ΙΟΡΚΟΡΙΝ ΡΥΖΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 5000Κ 

5016533627695 

3,79 € 

23 

ΝΕΙΤΚΙ50Ν ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ΜΕ 

8716900559679 

3,29 € 

24 

ΑϋΑΡΤΕΚ 

8056040400111 

113,00 € 

25 

ΝΟνΑΙΑΟ ΑΙΙΕΚΝΟνΑ - ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4006 

5203622449713 

14,05 € 

26 

ΡΚΙ5ΟΕΑ0 ΑΟ 

8716200711197 

10,24 € 

27 

ΑΙιηΐΓοη ΡΓθΓΠθΐυΓθ 400γρ μεταλλικό 
κουτί 

8712400713306 

11,46 € 

28 

ΑΕΜΙΚΟΝ Ρ05Τ 0Ι50ΗΑΚ6Ε μεταλλικό 
κουτί 400 §γ 

8712400712972 

10,97 € 

29 

ΡΚΙ5ΟΕΑ0 Ρ05Τ 0Ι50ΗΑΚ6Ε 

8716200709002 

10,13 € 

30 

ΑϋΑΡΤΕΚ 

8056040400111 

113,00 € 

31 

5ΕΚΑ\/ΙΤ ΡΑΕϋ Ρί ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

2006Κ 

5016533631852 

30,67 € 

32 

5ΕΚΑ\/ΙΤ ΡΑΕϋ υΝΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

2006Κ 

5016533631821 

30,67 € 

33 

ΕΑΑ ευρρΙθΓΠθηΐ 

5060014054913 

274,31 € 

34 

ΗΟυ ΟΟΟΕΕΚ 15 \Λ/ΙΤΗ ϋΗΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (30 X 130γπΙ) 

5060014055842 

364,78 € 

35 

ΜΜΑ/ΡΑ ΕΧΡΚΕ55 15 (30Χ25)§γ 

5060014051561 

359,32 € 

36 

Μ5υϋ 2 5Ε0ΕΙΝ0Α 500 6Κ 

5016533648669 

153,19 € 

37 

Μ5υϋ 2 5Ε0ΕΙΝ0Α 5006Κ 

5016533637519 

153,19 € 

38 

Μ5υϋ ΑΝΑΜΙΧ ΙΝΡΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΥΤΙ 4006 Κ 

5016533631975 

62,88 € 

39 

05 2 5006Κ 

4003053096026 

121,90 € 

40 

ΡΚυ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5006Κ 

5016533637458 

86,95 € 
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41 

ΡΚυ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5000Κ 

5016533644418 

86,95 € 

42 

ρκυ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5006Κ 

5016533650556 

86,95 € 

43 

ΡΚυ 2 ΡΚΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533637465 

114,23 € 

44 

ρκυ 2 ΡΚΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533649536 

114,23 € 

45 

ρκυ 2 5Ε0ΕΙΝ0Α ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533637472 

123,26 € 

46 

ρκυ 2 5Ε0ΕΙΝ0Α ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533648645 

123,26 € 

47 

ρκυ 3 ΑΟνΑΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533637489 

129,14 € 

48 

ρκυ 3 ΑΟνΑΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533649116 

129,14 € 

49 

ρκυ ΑΝΑΜΙΧ ΙΝΡΑΝΤ 4000Κ 

5016533631968 

59,00 € 

50 

ρκυ ΟΟΟΕΕΚ 10 ΜΕ ϋΗΑ (ΜΟΒ) 30 X 
87 γπΙ 

5060014055552 

199,22 € 

51 

ρκυ ΟΟΟΕΕΚ 15 ΜΕ ϋΗΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

30 X 130γπΙ 

5060014051998 

236,51 € 

52 

ρκυ ΟΟΟΕΕΚ 20 ΜΕ ϋΗΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

30 X 174πίΙ 

5060014052001 

297,46 € 

53 

ΡΚυ ΟΟΟΕΕΚ 20 ΜΕ ϋΗΑ (ΜΟΒ) 30 X 
174 πίΙ 

5060014055675 

297,46 € 

54 

ρκυ ΟΟΟΕΕΚ 20 ΜΕ ϋΗΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 
30 X 174 γπΙ 

5060014055651 

297,46 € 

55 

ΡΚυ ΕΟΡΗΕΕΧ ΒΕΚΚΥ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

30 X 27,8 ΟΚ 

5016533630978 

218,32 € 

56 

ΡΚυ ΕΟΡΗΕΕΧ ΕΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΑΣΚΟΣ 

6ΕΙΑΕΑ 125ΜΕ 

5016533647501 

7,64 € 

57 

ΡΚυ ΕΟΡΗΕΕΧ ΕΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΚΟΣ 

ΟΕΙΑΕΑ 125ΜΕ 

5016533647549 

7,64 € 

58 

ΡΚυ ΕΟΡΗΕΕΧ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 X 27,8 6Κ 

5016533623918 

218,32 € 

59 

υθϋ 2 4506Κ 

5016533092219 

124,37 € 

60 

ΧΕΥ5 ΕΟ\Λ/ ΤΚΥ ΜΑΧΑΜΕΙΜ 

5016533631715 

153,73 € 

61 

ΧΜΕΤ ΗΟΜΙϋΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5016533631784 

90,06 € 
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62 

ΧΜΤνΐ ΜΑΧΑΜΑΙϋ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5016533631678 

96,42 € 

63 

ΧΡ ΜΑΧΑΜΕΙΜ 

5016533634044 

111,17 € 

64 

ΟΗΟΕΕ5ΤΕΚΟΕ ΜΟϋυΐΕ 45068 

5016533633887 

39,05 € 

65 

ΕΟΚΕΝΖΟ'5 011 500ΜΕ 

5016533647174 

186,79 € 

66 

ΕΕΕΜΕΝΤΑί 028 ΕΧΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1000 Η 

5016533637731 

9,13 € 

67 

Μ0Τ ΡΕΡϋΙΤΕ 1+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

4000 Η 

5016533636659 

36,37 € 

68 

ΜΟΤ ΡΕΡϋΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

40068 

5016533636734 

34,54 € 

69 

ΝΕΟΟΑΤΕ ΑϋνΑΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΥΤΙ 40068 

5016533616170 

40,59 € 

70 

ΝΕΟΟΑΤΕ 5ΡΟΟΝ 400 ΟΗ 

5016533645446 

13,41 € 

71 

50ΑΝ0Ι5ΗΑΚΕ ΜΙΧ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 8508 

5202353004277 

3,20 € 

72 

ϋΟΟΟΜΕΟΑ (30 χ4§γ) 

5060014050540 

47,26 € 

73 

ΟΙΤΗυίίΙΝΕ 1000 

5060014055095 

66,73 € 

74 

νθΐϊηβ 50 

5060014050632 

48,79 € 

75 

ΒΕΤΑΟΙΙΙΚ 250γπΙ 

5060014052179 

7,88 € 

76 

ΜΟΤ 011 ΜΟϋυΐΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 

500ΜΕ 

5016533647167 

14,44 € 

77 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΑΛΕΥΡΙ 500§γ 

8425887005016 

2,25 € 

78 

ΗΑ8ΙΡΕΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΟΥΠΑΣ 500§γ 

8425887005122 

2,80 € 

79 

ΗΑ8ΙΡΕΝ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500§γ 

8425887005108 

2,80 € 

80 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΡΥΖΙ 500§γ 

8425887005085 

3,98 € 

81 

ΗΑ8ΙΡΕΝ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500§γ 

8425887005061 

2,80 € 

82 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500§γ 

8425887005139 

2,80 € 
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83 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

200γπΙ 

8425887005047 

2,09 € 

84 

ΕΟΡΚΟΡΙΝ ΑΛΕΥΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 

5000 Κ 

5016533627862 

4,15 € 

85 

ΕΟΡΚΟΡΙΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΥΓΟΥ 

(2χ2500Κ) ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 5000Κ 

5016533627985 

23,61 € 

86 

ΕΟΡΚΟΡΙΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΕΤΚΑΡΑ0Κ 200ΜΕ 

5202353004307 

1,48 € 

87 

ΡΚΟΖΕΚΟ 250 γπΙ 

5060014055941 

2,09 € 

88 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΚΡΑΚΕΡ ΤΟΣΤΑΔΑΣ 200§γ 

8425887005115 

3,29 € 

89 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 

125§γ 

8425887005054 

1,59 € 

90 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

150§γ 

8425887005146 

1,91 € 

91 

ΗΑΚΙΡΕΝ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ 

125§γ 

8425887005023 

1,59 € 

92 

νίΤΑΒΙΤΕ 175 §γ 

5060014051103 

8,96 € 

93 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΑΛΕΥΡΙ 500§γ 

8425887003043 

2,25 € 

94 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500§γ 

8425887003142 

2,80 € 

95 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΑΚΑΟ 150§γ 

8425887003067 

3,64 € 

96 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΚΟΥΜΠΑΝΙΤΟΣ 150§γ 

8425887003098 

3,10 € 

97 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ 200§γ 

8425887003036 

4,01 € 

98 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150§γ 

8425887003104 

1,91 € 

99 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ ΜΕ 

ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 150§γ 

8425887003210 

1,91 € 

100 

ΗΑΚΙ5ΙΝ ΤΟΣΤΑΔΑΣ 100§Γ 

8425887005177 

3,27 € 

101 

ΝυΤΚΙΒΟΝ ΜυΕΤΙΡ1ΒΚΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΦΙΑΛΗ 500ΜΕ 

8716900559532 

2,96 € 

102 

ΜΟϋΕΙΕΕΝ ΙΒϋ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΥΤ4006 

7613034941121 

14,06 € 

103 

ΟΑ ΕΧΡΚΕ55 15 (30Χ25§γ) 

5060014051622 

348,03 € 
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104 

6Α6ΕΕ (30 X 24§γ) 

5060014051516 

282,61 € 

105 

Ηου οοοεεκ 15 \λ/ιτη οηα κοκκινο 
(30 X 130γπ 1) 

5060014051721 

389,72 € 

106 

Ι\/Α (ΙΟΟΕΕΚ 15 

5060014051356 

456,23 € 

107 

ΜΜΑ/ΡΑ 6ΕΕ ΣΚΕΤΟ 30 X 24§γ 

5060014051523 

282,61 € 

108 

Μ5ΕΙϋ (ΙΟΟΕΕΚ ΜΕ ΟΗΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

5060014055804 

389,72 € 

109 

Μ5ΕΙΟ (ΙΟΟΕΕΚ ΜΕ ΟΗΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

5060014051844 

389,72 € 

110 

Μ5ΕΙΟ 6ΕΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 30 Χ24§γ 

5060014051493 

282,61 € 

111 

05 2 5Ε0ΕΙΝ0Α 5000Κ 

5016533648782 

260,64 € 

112 

ΡΚυ ΑΙΚ 15 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ130 γπΙ 

5060014059222 

295,92 € 

113 

ρκυ ΑΙΚ 15 ΛΕΥΚΟ 30 Χ130 γπΙ 

5060014059246 

295,92 € 

114 

ΡΚυ ΑΙΚ 15 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ130 γπΙ 

5060014057433 

295,92 € 

115 

ρκυ ΑΙΚ 15 ΧΡΥΣΟ 30 Χ130 γπΙ 

5060014057419 

295,92 € 

116 

ρκυ ΑΙΚ 20 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ174 γπΙ 

5060014059239 

394,56 € 

117 

ρκυ ΑΙΚ 20 ΛΕΥΚΟ 30 Χ174 γπΙ 

5060014059253 

394,56 € 

118 

ρκυ ΑΙΚ 20 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ174 γπΙ 

5060014057440 

394,56 € 

119 

ρκυ ΑΙΚ 20 ΧΡΥΣΟ 30 Χ174 γπΙ 

5060014057426 

394,56 € 

120 

ρκυ ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝΙΟΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

5016533648287 

192,30 € 

121 

ρκυ ΑΝΑΜΙΧ ΐυΝΙΟΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

5016533648225 

192,30 € 

122 

ρκυ (ΙΟΟΕΕΚ 10 ΜΕ ΟΗΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 

30 X 87γπΙ 

5060014051318 

225,00 € 

123 

ΡΚυ (ΙΟΟΕΕΚ 10 ΜΕ ΟΗΑ (ΛΕΥΚΟ) 30 X 
87 γπΙ 

5060014055576 

225,00 € 

124 

ρκυ ΟΟΟΕΕΚ 10 ΜΕ ϋΗΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 
30 X 87 γπΙ 

5060014055538 

225,00 € 
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125 

ρκυ (ΖΟΟΕΕΚ 15 με ρηα (ΛΕΥΚΟ) 30 X 
130γπΙ 

5060014055637 

237,23 € 

126 

ρκυ (ΖΟΟΕΕΚ 15 ΜΕ ϋΗΑ (ΜΟΒ) 30 X 
130 γπΙ 

5060014055613 

237,23 € 

127 

ρκυ (ΖΟΟΕΕΚ 15 ΜΕ ΟΗΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 
30 X 130 γπΙ 

5060014055590 

237,23 € 

128 

ρκυ (ΖΟΟΕΕΚ 20 ΜΕ ΟΗΑ (ΛΕΥΚΟ) 30 X 
174 πίΙ 

5060014055699 

237,23 € 

129 

ρκυ ΕΧΡΚΕ55 15 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 X 
25 §γ 

5060014051738 

231,77 € 

130 

ρκυ ΕΧΡΚΕ5515 (ΣΚΕΤΟ)30 X 25 §γ 

5060014051585 

231,77 € 

131 

ΡΚυ ΕΧΡΚΕ55 15 (ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ) 

30 X 25§γ 

5060014051752 

231,77 € 

132 

ΡΚυ 6ΕΕ (ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) 30 X 24 

5060014051455 

179,60 € 

133 

ΡΚυ 6ΕΕ (ΟΥΔΕΤΕΡΟ)30 X 24 §γ 

5060014051448 

179,60 € 

134 

ρκυ 6ΕΕ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 X 24 §γ 

5060014051462 

179,60 € 

135 

ΤΥΚ 2 5Ε(ΖΕΙΝΟΑ 5000Κ 

5016533648706 

226,51 € 

136 

ΤΥΚ (ΖΟΟΕΕΚ 15 \Λ/ΙΤΗ ΟΗΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 

(30 X 130γπΙ) 

5060014051691 

389,72 € 

137 

ΤΥΚ (ΖΟΟΕΕΚ 15 \Λ/ΙΤΗ ΟΗΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (30 X 130γπΙ) 

5060014055828 

389,72 € 

138 

ΤΥΚ 6ΕΕ (30Χ24§γ) 

5060014051509 

282,61 € 

139 

Μ(ΖΤ ΡΚΟΟΑΕ 30Χ16§γ 

5060014050755 

39,63 € 

140 

05ΜΕΚΑΕ Β5 ΡΕυ5 

5213005680039 

6,90 € 

141 

ΚΕΑΕϋΙΕΤ ΡΕΡΤΙϋΕ 

3401278204041 

17,08 € 

142 

ΚΕΑΕϋΙΕΤ ΚΕΝΑΕ 

3401243569984 

17,08 € 

143 

5ΑΝΤΑ(ΖΤΐν ϋΒ 

5200399200097 

67,00 € 

144 

5ΑΝΤΑ0Τΐν ϋΒ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

5200399200158 

4,90 € 

145 

ΝΕΙΤΚΑΝΕΟ ΝΜ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 

8470005045221 

220,00 € 
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146 

5ΑΝΤΑ0Τΐν ϋΙ6Ε5Τ 60 68 

5200399200141 

7,90 € 

147 

5ΑΝΤΑ0Τΐν ΡΙ6Ε5Τ ΚΟΥΤΙ 15 X 6068 

5200399200226 

122,00 € 

148 

ΝΕ06ΑΤΕ ϋΕΙΝΙ08 40068 

5016533650112 

47,64 € 

149 

ΝΕ06ΑΤΕ ϋΕΙΝΙ08 νΑΝΙΙΕΑ 40068 

5016533650136 

47,64 € 

150 

ΚΕΥΟΜΕ6Α (30 Χ4§) 

5060014055507 

47,26 € 

151 

Α86ΙΝΙΝΕ 2000 

5060014055446 

68,30 € 

152 

Α86ΙΝΙΝΕ 500 

5060014055477 

48,79 € 

153 

ΙδΟΕΕΕΙϋΝΕ 50 

5060014050656 

49,79 € 

154 

ΕΙΡΙ5ΤΑ8Τ 400§γ 

5060014050205 

37,88 € 

155 

ΕΟΡ80ΡΙΝ ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 

5016533628074 

4,30 € 

156 

ΤΑΧ08ΑΕ 

8056040400173 

210,00 € 

157 

ΤΑΧ08ΑΕ 

8056040400173 

210,00 € 

158 

ΝΟνΑΕΑΟ ΑΜΙΝΟνΑ ΙΧΡ - ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4006 

5203622655619 

44,52 € 

159 

μητρικού θηλασμού 50x2,2 §γ 
φακελάκια 

8712400264198 

20,00 € 

160 

ΝΟ\/ΑίΑΟ Ρ05Τ 0Ι50ΗΑ86Ε - 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΤΙΟ 3506 

5203622906322 

13,60 € 

161 

8Ε5ΕΙ86ΕΧ Ρίυ5 

818757004161 

11,93 € 

162 

8Ε5ΕΙ86ΕΧ 5ΕΕΕ0Τ 

818757001412 

11,93 € 

163 

ϋΙΑΕΑΜΙΝΕ 

5016533631814 

100,63 € 

164 

Ι\/Α ΑΝΑΜΙΧ ΙΝΡΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΥΤΙ 40068 

5016533632033 

62,88 € 

165 

ΚΙΝ0Ε86ΕΝ Ρ80ϋ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

40068 

4008976671626 

48,61 € 

166 

Ε-Α86ΙΝΙΝΕ 

5016533625325 

54,53 € 
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167 

ΡΚυ 3 ΤΕΜΡΟΒΑ 4506Β 

4003053091205 

109,68 € 

168 

ΤΥΚ 1 50068 

5016533650471 

184,55 € 

169 

ΤΥΚ ΑΝΑΜΙΧ ΙΝΡΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΟΥΤΙ 40068 

5016533631999 

62,88 € 

170 

ΤΥ8 ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝ 108 ΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΦΙΑΛΗ 125ΜΕ 

5016533634723 

9,82 € 

171 

υθϋ 1 45068 

5016533650433 

132,04 € 

172 

ΧΕΥ5Τ8Υ 10\Λ/ ΜΑΧΑΜΑΙϋ υΡ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5016533631708 

100,90 € 

173 

ΧΜΤνΐ ΜΑΧΑΜΕΙΜ 50068 

5016533631739 

161,75 € 

174 

ΜΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 

20068 

5016533642780 

177,26 € 

175 

ΒΑ6υΕΤΤΕ ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 350§ 

(2 X 175§) 

8008698003183 

1,68 € 

176 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ150§ 

8008698005347 

3,11 € 

177 

ΒΟΝ ΜΑΤΙΝ ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΛΥΚΑ ΜΠΡΙΟΣ 

200§ 

8008698001059 

0,96 € 

178 

ΟΗΟΟΟ 0ΗΙΡ (ΙΟΟΚΙΕ5 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 200§ 

8008698005491 

3,05 € 

179 

□ΑΒΑΤΤΙΝΕ ΚυδΤΙΟΗΕ ΨΩΜΑΚΙΑ 

ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 200§ 

8008698003152 

0,96 € 

180 

□ΑΒΑΤΤΙΝΕ ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ 200§ 

8008698010259 

0,96 € 

181 

ϋΟΟΚΟ 5ΤΙΟΚ5 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΣΤΙΚΣ 

150§ 

8008698003961 

3,70 € 

182 

ΟΕΑδδΙΟΟ ϋΕΕ ΜΑ5Τ80 ΡΑΝΕΤΤΙΕ8Ε 

300§ 

8008698005576 

1,68 € 

183 

008Ν ΡΕΑΚΕ5 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 250§ 

8008698002223 

2,89 € 

184 

0805ΤΙΝΙ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ 150§ 

8008698002209 

3,96 € 

185 

ΓΕΤΤΕ ΒΙ500ΤΤΑΤΕ ΟΕΚΕΑΕΙ 

ΦΡΥΟΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 250§ 

8008698007433 

5,99 € 

186 

ΓΕΤΤΕ ΒΙ500ΤΤΑΤΕ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250§ 

8008698002056 

4,90 € 

187 

Γ8υΐΤ Μυ5ΕΙ ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΙ 

375§ 

8008698007501 

4,95 € 
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188 

6ΚΙ55ΙΝΙ 150§ 

8008698002100 

3,40 € 

189 

ΙΜΡΑΟΤ ΟΚΑΕΡΠΌ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 237γπΙ 

7613032412715 

9,49 € 

190 

ΙΜΡΑΟΤ ΟΚΑΙ ΡΠΌ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ 

ΚΑΦΕΣ 237γπΙ 

7613032412692 

9,49 € 

191 

ΙΜΡΑΟΤ ΟΚΑΕ ΡΠΌ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ 

ΦΡΟΥΤΑ 237γπΙ 

7613032412807 

9,49 € 

192 

Ι5Ο5ΟΕΙΚ0Ε ΡΚΟΤΕΙΝ ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ 

500γπΙ 

7613034077714 

5,91 € 

193 

Ι5Ο5ΟΕΙΚ0Ε 5ΤΑΝϋΑΚΟ ΝΕΕΙΤΚΑΕ 

ΦΙΑΛ 500γπΙ 

7613033052262 

4,77 € 

194 

ΜΕΚΑΝΕΤΤΙ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΑΤΟΜΙΚΑ 200§ 

8008698006047 

3,90 € 

195 

ΜΙΝΙ ΒΑ6ΕΙΕΤΤΕ ϋυθ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ 2 X 75§ 

8008698003213 

0,72 € 

196 

ΜΙΝΙ 5ΩΚΙ55Ι ΜΙΝΙ ΓΕΜΙΣΤΑ 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 100§ 

8008698008157 

2,20 € 

197 

ΜΙΧ Β ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 

8008698004807 

4,50 € 

198 

ΜΙΧ 0 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1Κ§ 

8008698004852 

4,50 € 

199 

ΜΙΧ ΡΕΚ ΡΑΝΕ ΚΕΙ5ΤΙΟΟ ΑΛΕΥΡΙ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 

8008698008997 

4,50 € 

200 

ΡΑΙΝ ΒΚΙΟΟΗΕ ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ 370§ 

8008698006511 

1,68 € 

201 

ΡΑΝ ΟΑΚΚΕ ΨΩΜΙ ΑΣΠΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2 

X 200§ 

8008698001011 

1,68 € 

202 

ΡΑΝΕΤΤΟΝΕ ΠΑΝΕΤΟΝΕ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ 
180§ 

8008698005002 

5,91 € 

203 

ΡΕΝΝΕ ΠΕΝΝΕΣ 500§ 

8008698005798 

2,80 € 

204 

ΡΕΤΙΤ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 

8008698012857 

2,80 € 

205 

ΡΙΡΕΤΤΕ ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ 500§ 

8008698005811 

2,80 € 

206 

ΡΙΖΖΑ ΒΑ5Ε ΒΑΣΗ ΠΙΤΣΑΣ 2 X 150§ 

8008698002025 

4,80 € 

207 

ΡΙΌΜ ΟΑΚΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΕΙΚ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 198§ 

8008698003596 

3,60 € 

208 

Κυ5ΤΙΟΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ 450§ 

8008698003909 

2,16 € 
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209 

5ΑΕΙΝΙ5 ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ 60§ 

8008698002070 

1,35 € 

210 

5ΑνθΙΑΚ0Ι ΣΑΒΑΓΙΑΡ 150§ 

8008698003060 

3,30 € 

211 

5ΝΑ0Κ ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΕΠΙΚΑΛ. ΣΟΚΟΛ. & 
ΠΡΑΑ. ΦΟΥΝΤ. (3 X 35§) 105§ 

8008698005286 

2,60 € 

212 

50ΚΙ55Ι ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250§ 

8008698004630 

3,80 € 

213 

5ΡΑΟΗΕΤΤΙ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500§ 

8008698005774 

2,80 € 

214 

ΤΑ6ΕΙΑΤΕΕΕΕ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250§ 

8008698004081 

1,40 € 

215 

\Λ/ΑΡΕΚ5 ΑΙ_Ι_Ε ΝΟΟΟΙΟΕΕ ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ 
ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤ. 125§ 

8008698001929 

2,60 € 

216 

\Λ/ΑΡΕΚ5 ΡΟΟΚΕΤ ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50§ 

8008698054086 

1,20 € 

217 

\Λ/ΗΑΡ5 2 X 80§ 

8008698011683 

3,96 € 

218 

ΟΑ 1 ΑΝΑΜΙΧ ϋυΝΙΟΗ 4000Η 

5016533648317 

130,00 € 

219 

Μ5υϋ ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝΙΟΗ 4000Β 

5016533648393 

111,20 € 

220 

ΧΕΥ5 ΜΑΧΑΜΑΙϋ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

5016533631685 

181,54 € 

221 

ΜΜΑ/ΡΑ ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝΙΟΚ 4000Η 

5016533648379 

130,00 € 

222 

ΧΕΕΕΙ ΜΑΧΑΜΕΙΜ 

5016533631760 

123,83 € 

223 

6ΕΥ0ΙΝΕ 

5016533625646 

27,61 € 

224 

ΜΜΑ/ΡΑ ΑΝΑΜΙΧ ΙΝΡΑΝΤ 4000Κ 

5016533631982 

106,70 € 

225 

Μ5υϋ ΑΙϋ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5000Η 

5016533631883 

337,98 € 

226 

Ι\/Α ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝΙΟΗ 4000Η 

5016533648355 

149,00 € 

227 

05 15000Η 

5016533650457 

111,20 € 

228 

υοϋ 2 5Ε0υΝϋΑ 50008 

5016533648829 

150,25 € 

229 

ΤΥΗ ΑΝΑΜΙΧ ϋΕΙΝΙΟΗ 30Χ366Κ 

5016533648300 

347,00 € 
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230 

νίΤΑΙ 1.5Κ0ΑΕ 1000ΜΕ ΚΤΗ 

8710428996039 

20,92 € 

231 

ΡΚ05υΚΕ νΑΝΙΕΕΑ 240ΜΕ 

8710428804662 

5,16 € 

232 

ΡΚ05ΕΙΚΕ ΟΗΟΟΟ 240ΜΕ 

8710428801982 

5,16 € 

233 

νίΤΑί 1.5ΚΟΑΕ 200ΜΕ ΗΡΒ 

8710428995971 

4,18 € 

234 

νίΤΑΙ 1,5ΚΟΑΕ (ΖΟΡΡΕΕ 200ΜΕ 

8710428009340 

4,18 € 

235 

ΜυΙΐϊνϊΐ3Γηϊη5 5οΐΐ§βΐ5 03000 / 03000 
Μαλακές Κάψουλες 

5214000184072 

42,54 € 

236 

Μυΐΐίνίΐθΐηΐηε (ΖΙΐθννθβΙθ ΤθδΙθίε 

Ογ3Π§θ ΡΙθνουτ / Μασώμενα δισκία 

5214000184041 

42,54 € 

237 

05Μ0ΕΙΤΕ ΗΝ 500ΜΕ ΚΤΗ 

8710428008435 

3,92 € 

238 

ΑΟΑΡΤΕΚ 

8056040400111 

113,00 € 

239 

ΑΕΡΑΜΙΝΟ 400§ 

7613033822469 

42,14 € 
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ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

4051895005348 

ϋΙΒΕΝ ΕΑ5Υ ΒΑΟ 

4,43 € 

2 

4086000007610 

ΒίΙΡΡΟΚΤΑΝ ΕΑ5Υ ΒΑΟ 

6,98 € 

3 

4051895000404 

ΡΚΕ511ΒΙΝ 2 ΚΟΑί ΗΡ 

8,56 € 

4 

4260072571044 

ΟΡΤΙΝίΐνίΤΡΙΝΟΕΚΡΟΟϋ 

40,94 € 

5 

3401252052965 

ΗΥΡΕΚϋΙΝΚ 400 ΒΕΡΥΚΟΚΟ 

38,21 € 

6 

3401252052675 

ΗΥΡΕΚϋΚΙΝΚ 400 ΒΑΝΙΛΙΑ 

38,21 € 

7 

3401252052736 

ΗΥΡΕΚϋΚΙΝΚ 400 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 

38,21 € 

8 

8716900560453 

ΡΟΚΤΙΜΕί ΟΟΜΡΑΟΤ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ125Μί 

10,91 € 

9 

8716900560859 

ΡΟΚΤΙΜΕί ΟΟΜΡΑΟΤ ΜΟΚΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ125Μί 

10,91 € 

10 

8712400158046 

ΡΟΚΤΙΜΕί ΟΟΜΡΑΟΤ ΜΠΑΝΑΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ125Μί 

10,91 € 

11 

3401252053566 

ΗΥΡΕΚϋΙΝΚ ϋΒ ΒΑΝΙΛΙΑ 

36,39 € 

12 

3401252053337 

ΗΥΡΕΚϋΙΝΚ ϋΒ ΚΑΦΕΣ 

36,39 € 

13 

4051895008073 

ϋΙΒΕΝ ϋΚΙΝΚ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 

2,13 € 

14 

4051895001616 

ΡΚΕ51ΙΒΙΝ ΚΕΝΑίνΑΝΙίίΑ 

3,43 € 

15 

4051895002811 

ΡΚΕ5ί)ΒΙΝ ΟΚΙΟΙΝΑί ΦΚΙΝΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

1,65 € 

16 

4051895002835 

ΡΚΕ51ΙΒΙΝ ΟΚΙΟΙΝΑί ΩΚΙΝΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

1,65 € 

17 

8056040400197 

ΟΚΑίΡΟΚΤΕ 

113,00 € 

18 

4051895006819 

ΡΚΕ5ΕΙΒΙΝ 2 ΚΟΑί ϋΚΙΝΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

1,84 € 

19 

4051895008660 

ΡΚΕ5ί)ΒΙΝ ΡΚΟΤΕΙΝ ΕΝΕΚΟΥ ϋΚΙΝΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

1,78 € 

20 

4051895008660 

ΡΚΕ5ί)ΒΙΝ ΡΚΟΤΕΙΝ ΕΝΕΚΟΥ ϋΚΙΝΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 

1,78 € 

21 

4051895008684 

ΡΚΕ5ί)ΒΙΝ ΡΚΟΤΕΙΝ ΕΝΕΚΟΥ ϋΚΙΝΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

1,78 € 
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22 

4051895008684 

ΡΚΕ5ΕΙΒΙΝ ΡΚΟΤΕΙΝ ΕΝΕΚΟΥ ϋΚΙΝΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

1,78 € 

23 

8712400157483 

ΝΕΙΤΚΙΝΙ ΜΑΧ ΡΑΟΚ500ΜΕ 

6,61 € 

24 

8712400157148 

ΝΕΙΤΚΙΝΙ ΡΑΟΚ500ΜΕ 

5,84 € 

25 

4086000006873 

0ΑΕ5ΗΑΚΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 7 X 900Κ 

18,45 € 

26 

5018750790015 

ΤΗΙ0Κ & ΕΑ5Υ 

14,50 € 

27 

4086000007023 

ΡΚΕ5ΕΙΒΙΝ ΟΚΙΟΙΝΑΕ ΡΙΒΚΕ ΕΑ5Υ ΒΑΟ 

3,76 € 

28 

4086000016193 

5ΕΙΡΡΟΚΤΑΝ ϋΚΙΝΚ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 

2,79 € 

29 

4086000016186 

5ΕΙΡΡΟΚΤΑΝ ϋΚΙΝΚ ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 

2,79 € 

30 

8716900565021 

ΙΝΡΑΤΚΙΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 24 X 125 ΜΕ 

43,59 € 

31 

8712400715249 

ΟΑΕΑΟΓΟΜΙΝ 17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4000Κ 

17,13 € 

32 

5016533635379 

ΟΑΕΑΟΓΟΜΙΝ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

27,29 € 

33 

5060014051400 

ΟΕΥΟΟδΑϋΕ (30 X 60§γ) 

124,45 € 

34 

8716900557118 

ΡΟΚΤΙΟΑΚΕ ΠΟΡΤ/ΛΕΜΟΝΙ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ125ηιΙ 

12,37 € 

35 

8716900556852 

ΡΟΚΤΙΟΑΚΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟ/ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 

4χ125ιηΙ 

12,37 € 

36 

8716900569326 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ 0ΚΕΜΕ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΙ 4Χ1256Κ 

8,35 € 

37 

8716900569340 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ 0ΚΕΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΙ 

4Χ1250Κ 

8,35 € 

38 

5202353005366 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΝΕΚΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

2,12 € 

39 

8712400152068 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΝΕΚΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

2,12 € 

40 

8716900562761 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΧΤΚΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ200ΜΕ 

8,44 € 

41 

8716900562822 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΧΤΚΑ ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ200ΜΕ 

8,44 € 

42 

8716900562808 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΧΤΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ200ΜΕ 

8,44 € 

43 

8716900562785 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΧΤΚΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4χ200ΜΕ 

8,44 € 

44 

5016533647112 

ΕΕΕΜΕΝΤΑΕ 028 ΕΧΤΚΑ ΕΙΟΕΙΙϋ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΝ 

ΤΕΤΚΑΡΑ0Κ 250ΜΕ 

4,75 € 
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45 

5016533635430 

ΗΕΡΑΚΟΝ ϋΙΙΝΙΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4000Κ 

36,88 € 

46 

5060014052568 

ΟΑΚΒΖΕΚΟ 

12,28 € 

47 

5016533631838 

ΜΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (Β0ΑΑ) 

128,23 € 

48 

5016533646498 

ΟΟυΐΟΕΝ 250ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 

18,19 € 

49 

5016533634877 

ϋυΟΟΑΕ 55 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4000Κ 

32,21 € 

50 

794688015455 

ΡΚΟδΟΙΙΚΟΕ ΝΟ 0ΑΚΒ (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887 γπΙ 

54,28 € 

51 

794688014441 

ΡΚΟδΟυΚΟΕΤΕ 

1,87 € 

52 

8712400763004 

ΡΚΟΤΙΕΑΚ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 2250Κ 

10,90 € 

53 

8716900560132 

ΝυΤΚΙδΟΝ ΕΝΕΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ΜΕ 

4,08 € 

54 

8712400155878 

ΝυΤΚΙΝΙ ϋΚΙΝΚ ΜΕ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

2,43 € 

55 

8712400156028 

ΝυΤΚΙΝΙ ϋΚΙΝΚ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΙ 

2,43 € 

56 

8712400155922 

ΝΙΙΤΒΙΝΙ ϋΚΙΝΚ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

2,43 € 

57 

4008976681342 

ΝΙΙΤΚΙΝΙ ϋΚΙΝΚ ΡΟ\Λ/ΟΕΚ ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

4000 Κ 

7,38 € 

58 

4051895004525 

ϋΙΒΕΝ 1,5 Κ0ΑΕΗΡ 

4,95 € 

59 

4086000011198 

ΕΒΕ51ΙΒΙΝ ΗΕΡΑ ΕΑ5Υ ΒΑΟ 

5,77 € 

60 

5200399200165 

ΡΟΕΥϋΟΕ ΕΧΤΚΑ ΡΟυϋΚΕ ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΣ 

7,90 € 

61 

8437006913027 

ΑΚΟΙΝΙΝΑ ΝΜ 

440,00 € 

62 

4051895002668 

ΕΚΕ51ΙΒΙΝ 2 Κ0ΑΕ 0ΚΕΜΕ ΒΑΝΙΛΙΑ 4X1250 

11,64 € 

63 

4260072572010 

ΟΡΤΙΝυνίΤ ΑΕΕΙΝ ΒΑΝΙΛΙΑ 

4,90 € 

64 

4260072572034 

ΟΡΤΙΝυνίΤ ΑΕίΙΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

4,90 € 

65 

4260072572058 

ΟΡΤΙΝυνίΤ ΑΕΕΙΝ ΦΡΑΟΥΛΑ 

4,90 € 

66 

4260072571006 

ΟΡΤΙΝυνίΤ ΒΑ5Ι0 

48,70 € 

67 

4260072571013 

ΟΡΤΙΝυνίΤ Β5 

46,80 € 
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68 

4086000017831 

ΡΚΕ51ΙΒΙΝ ΡΚΟΤΕΙΝ ΡΟ\Λ/ϋΕΚ 

11,33 € 

69 

5060014050441 

νΐΤΑΙθυΐΕ500§Γ 

9,17 € 

70 

8712400689489 

ΟΑΕΟΟΕΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

5,97 € 

71 

8712400152051 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΝΕΚΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X 

200ΜΕ 

8,48 € 

72 

4008976671787 

ΚΕΤΟΟΑΕ υΝΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 3000Κ 

40,71 € 

73 

5016533634815 

ΜΑΧυυΐ 51ΙΡΕΚ δΟΕΕΙΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 2000Κ 

5,37 € 

74 

7613034079701 

ΝΟνΑδΟΙΙΚΟΕ ϋΙΑΒΕΤΙΟ ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ 500γπΙ 

6,03 € 

75 

7613034079299 

ΝΟνΑδΟΙΙΚΟΕ ΡΟΚΤΕ ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ. 500ιηΙ 

6,36 € 

76 

7613033070860 

ΝΟνΑδΟΙΙΚΟΕ ΟΙ ΟΟΝΤΚΟΕ ΝΕΙΙΤΚ. ΦΙΑΛ 500γπΙ 

5,69 € 

77 

7613033110788 

ΡΕΡΤΑΜΕΝ 4 χ 200ηιΙ 

4,92 € 

78 

7613032494353 

ΚΕδΟΙΙΚΟΕ 2.0 ΡΙΒΚΕ ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ200ΜΕ 

2,73 € 

79 

7613032493370 

ΚΕδΟΙΙΚΟΕ 2.0 ΡΙΒΚΕ ΒΕΡΥΚΟΚΟ 4Χ200Μ1 

3,00 € 

80 

8710428003812 

ΟΕΙΙΟΕΚΝΑ 5ΕΙΕ0Τ 500ΜΕ ΚΤΗ 

4,50 € 

81 

4051895005454 

ΗΕΟΟΝΝ/ΑΝ 

11,01 € 

82 

8710428002853 

ΝΕΡΚΟ ΗΡ 220ΜΕ 

4,27 € 

83 

8710428005229 

ΕΝδΙΙΚΕ ΟΟΜΡΑΟΤ ΒΑΝΑΝΑ 4χ125ΜΕ 

14,00 € 

84 

8710428005205 

ΕΝδΙΙΚΕ ΟΟΜΡΑΟΤ δΤΚΑ\Λ/ΒΕΚΚΥ 4χ125ΜΕ 

14,00 € 

85 

8710428005588 

ΟΕΙΙΟΕΚΝΑ δΚ δΤΚΑ\Λ/ΒΕΚΚΥ 230ΜΕ 

3,54 € 

86 

8710428005571 

ΟΕΙΙΟΕΚΝΑ δΚ νΑΝΙίίΑ δΚ 230ΜΕ 

3,54 € 

87 

8712400151634 

ϋΙΑδΙΡ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ΜΕ 

3,06 € 

88 

8710428801975 

ΡΚΟδΕΙΚΕ ΟΟΡΡΕΕ 240ΜΕ 

5,16 € 

89 

8710428804679 

ΡΚΟδΕΙΚΕ ΒΑΝΑΝΑ 240ΜΕ 

5,16 € 

90 

0659781119106 

ΑΒΟΕΙΝϋ 7200Κ (30 δΑΟΗΕΤδ χ 240Κ) 

98,00 € 
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91 

8710428008022 

ΕΝ51ΙΚΕ ΡΕυδ ΑϋΝ/ΑΝΟΕ ΟΟΡΡΕΕ 4Χ220ΜΕ 

18,00 € 

92 

8710428007988 

ΕΝ51ΙΚΕ ΡΕυδ ΑϋΝ/ΑΝΟΕ ΟΗΟΟΟΕΑΤΕ 4Χ220ΜΕ 

18,00 € 

93 

8710428008008 

ΕΝδυΚΕ ΡΕυδ ΑΟΝ/ΑΝΟΕ Ν/ΑΝΙΕΕΑ 4Χ220ΜΕ 

18,00 € 

94 

4008976681458 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΡΟ\Α/ΟΕΚ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΓΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ. ΚΟΥΤΙ 

3350Κ 

8,54 € 

95 

4051895003900 

ΡΚΕδυΒΙΝ 2 ΚΟΑΕ ΟΚΕΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4x1250 

11,64 € 

96 

8716900562280 

ΡΟΚΤΙΜΕΕ ΕΝΕΚΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X 200ΜΕ 

8,48 € 

97 

4051895005263 

ΡΚΕΒΙΝΙ ΕΝΕΚΟΥ 

5,25 € 

98 

4086000005913 

ΡΚΕΒΙΝΙ ΟΚΙΟΙΝΑΕ 

4,26 € 

99 

8710428003546 

ΡΕϋΙΑδυΚΕ ΟΟΜΡΕΕΤΕ Ν/ΑΝΙΕΕΑ 4000 

8,42 € 

100 

8710428009203 

ϋΕνίΤΥ \Λ/ΙΤΗ Ρ05 500ΜΕ ΚΤΗ 

3,92 € 

101 

4086000007054 

ΡΚΕδυΒΙΝ ΕΝΕΚΟΥ 

3,22 € 

102 

4086000005944 

ΡΚΕδυΒΙΝ ΗΡ ΕΝΕΚΟΥ 

3,85 € 

103 

8710428012081 

ΕΝδυΚΕ ΡΕυδ ΗΝ 500ΜΕ 

3,92 € 

104 

4086000007078 

ΡΚΕδυΒΙΝ ΕΝΕΚΟΥ ΡΙΒΚΕ 

7,51 € 

105 

8710428005182 

ΕΝδυΚΕ ΟΟΜΡΑΟΤ νΑΝΙΕΕΑ 4χ125ΜΕ 

14,00 € 

106 

4051895008059 

ϋΙΒΕΝ ϋΚΙΝΚ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 

2,13 € 






















44958 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020229 

Ν/ΙΝ/Α0ΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

310 χ 5ΜΜ, 50Ρ05 

4,59 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020236 

νΐνΑΟΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

310 χ 6ΜΜ, 50Ρ05 

4,59 € 

3 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200459 

Βελόνες Ιπδυρθη 330 χ 4 πίγτι για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200466 

Βελόνες Ιπδυρθη 320 χ Λπίγώ για τιένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200473 

Βελόνες Ιπδυρθη 320 χ 6ηΐΓη για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

6 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200480 

Βελόνες Ιπδυρθη 320 χ δπΊηι για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

7 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781754 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 4ΜΜ 100 ρεδ 

9,18 € 

8 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015789989 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 5ΜΜ ΙΟΟροδ 

9,18 € 

9 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781761 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 6ΜΜ ΙΟΟροδ 

9,18 € 

10 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781778 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 8ΜΜ 100 ρεδ 

9,18 € 

11 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001906 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθόΙθδ 4 ιύιπί 320 100' 

9,18 € 

12 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568000930 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθόΙθδ 5 ιύιπί 310 100' 

9,18 € 

13 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568003030 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ΝθθόΙθδ διτιιτι 310 100' 

9,18 € 

14 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568000947 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθπ ηθθόΐθδ δηιηι 310 100'δ 

9,18 € 

15 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200534 

Βελόνες Ιηδυρθη 290 χ 12γππί για πένα 
ινσουλίνης (100 τμχ) 

9,18 € 

16 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200527 

Βελόνες Ιηδυρθη 300 χ δηιΐΎΐ για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

17 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200497 

Βελόνες Ιηδυρθη 310 χ 5γϊιπί για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

18 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200503 

Βελόνες Ιηδυρθη 310 χ 6ηΐΓη για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

19 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5206694200510 

Βελόνες Ιηδυρθη 310 χ δπΊΓΤι για πένα ινσουλίνης 
(100 τμχ) 

9,18 € 

20 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862076 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 4ΜΜ 50ροδ 

4,59 € 

21 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862083 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 5ΜΜ 50ρεδ 

4,59 € 

22 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862090 

\Λ/ΕΐυθΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 6ΜΜ 50ρεδ 

4,59 € 

23 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120072862106 

ΝΛ/ΕίίΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 8ΜΜ 50ρεδ 

4,59 € 

24 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001609 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθη ΝθθάΙθδ 5ιτιιτι 310 50' 

4,59 € 

25 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568003023 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθη ΝθθάΙθδ 6ηιηΊ 310 50' 

4,59 € 

26 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6951568001616 

ΟοηΐΓοΙΡΐηθ Ρθη ΝθθάΙθδ δηπαι 310 50' 

4,59 € 







































Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


44959 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

27 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200000020243 

νΐνΑΟΗΕΚ ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

316 χ 8ΜΜ, 50Ρ05 

4 ; 59 € 

28 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680270 

2ΐπ1\/θΓΪίϊηθ® 4ιτΐΓηΧ326 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

29 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680720 

2ΐη1\/θπίϊηθ® 6 (πιύιΧ 316 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

30 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

6284511680898 

2ΐη1\/θπίϊηθ® 8 ιτιγτιΧ 316 Βελόνες πένας 
ινσουλίνης 100ΤΕΜ 

9,18 € 

31 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117141042 

αιεΚΡΙΝΕ 316-8 γτιιύι 

9,18 € 

32 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5207071000044 

ΕΑ5ΥΟΚΙΡ306 

9,18 € 

33 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5207071000051 

ΕΑδΥϋΚΙΡ 326 

9,18 € 

34 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

8809253005785 

ΗΑΚΜΟΝΙΕΙΜ ΡΕΕΕΡΙΝΕ 326 4ιύιπί - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

9,18 € 

35 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

8809253005778 

ΗΑΚΜΟΝΙΙΙΜ ΡΕΕΕΡΙΝΕ 316 διτιητ - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

9,18 € 

36 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

8809253005747 

ΗΑΚΜΟΝΙΙΙΜ ΡΕΕΕΡΙΝΕ 316 8πίπί - Βελόνες για 
πένα ινσουλίνης 

9,18 € 

37 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

382903201884 

Βϋ Μϊοό-Ρϊπθ™ ΡΕΝ Ν0Ε12,7ιτιγτι χ 296. 

9,18 € 

38 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117121020 

0ΕΙ0ΚΡΙΝΕ 326-4γτιπί 

9,18 € 

39 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117131036 

0ΕΙ0ΚΡΙΝΕ 316-6ΓΤΉΎ1 

9,18 € 

40 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117151058 

0ΕΙ0ΚΡΙΝΕ 296 - ΙΟγτιγπ 

9,18 € 

41 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7613117010072 

0ΕΙ0ΚΡΙΝΕ 296 - 12γπγπ 

9,18 € 

42 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903201396 

Βϋ ΜϊεΓΟ-Ρϊηθ™ ΡΕΝ ΝϋΕ 4 γπγπ χ 326. 

9,18 € 

43 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903205929 

Βϋ Μϊα-ο-Ρϊηθ™ ΡΕΝ ΝΟΕ δητητ χ 316. 

9,18 € 

44 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

0382903205943 

Βϋ Μΐετο-Ρΐηθ™ ΡΕΝ ΝϋΕ 5ητηι χ 316. 

9,18 € 

45 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143655588 

ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ 326 X 4ηΐΓη 

4,59 € 

46 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143654024 

ΡΟΚΑ ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 316 X 5γπγπ 

4,59 € 

47 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

7640143653140 

ΡΟΚΑ ΡΟΚΑΡΙΝΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 316 X 8γτίγπ 

4,59 € 

48 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320012 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 4 ππιύι χ 336 

9,18 € 

49 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320029 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 5 ιύιιτι χ 326 

9,18 € 

50 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320050 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 12 ιτίιτί χ 296 

9,18 € 

51 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320036 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 6γπγτί χ 326 

9,18 € 

52 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

5200133320043 

Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 8 γπ(Π χ 316 

9,18 € 

53 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 

9120015781792 

\Λ/ΕΕΕΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ 12ΜΜ ΙΟΟρεδ 

9,18 € 





































44960 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3750/24.10.2017 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

54 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200000020069 

Εθδγιπθχ 50 ΙθΓΚθΐδ 

2,30 € 

55 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015781020 

\Λ/ΕίίΙΟΝ ΙΑΝ0ΕΤ5 280 100ρο5 

4,59 € 

56 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003654701 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟίΕΤ (100) 

4,59 € 

57 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

6951568000961 

ΟοπίΓοΙΡϊηθ ί3ηεθΐ5 300 50' 

2,30 € 

58 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003657207 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟίΕΤ (25) 

1,15 € 

59 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5016003658808 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΟΚΟίΕΤ (25) 

1,15 € 

60 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200000019575 

νΐνΑΟΗΕΚ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 300 50Ρ05 

2,30 € 

61 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

6949517000018 

2ϊη10θηΐΙθ® 300 Σκαρφιστήρες 100ΤΕΜ 

4,59 € 

62 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

3830024962223 

2ϊη153ίθΐϊεθΙ® 2,2 ιύιιτί Σκαριστήρες 100ΤΕΜ 

4,59 € 

63 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

7640143650590 

ΡΟΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ χ 100 

4,59 € 

64 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

7640143654079 

ΡΟΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ χ 50 

2,30 € 

65 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

8809115907714 

ΙΝΡΟΡΙΑ Σκαρφιστήρες 30 0 (συσκ. ΙΟΟτμχ) 

4,59 € 

66 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

8809115909565 

ΙΝΡΟΡΙΑ Σκαρφιστήρες 30 0 (συσκ. 50τμχ) 

2,30 € 

67 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

386116340002 

ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50ίυ5 ν2 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

4,59 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

386116340507 

ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 501115 \Ι2 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

2,30 € 

69 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015780122 

\Λ/ΕίίΙΟΝ ΙΑΝ0ΕΤ5 280 50 ρεδ 

2,30 € 

70 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

9120015780139 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΙΑΝ0ΕΤ5 330 50 ρεδ 

2,30 € 

71 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018284 

Αεευ-ΟΙίθΚ δοΛεΙϊχ ί3πεθΙ (100) 

4,59 € 

72 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018260 

Αεευ-ΟΙίθΚ 5οΛεΙϊχ ί3πεθΙ (200) 

9,18 € 

73 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630018277 

Αεευ-ΟήθΚ 5οίΐοΙΐχ ί3πεθΐ (25) 

1,15 € 

74 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200133320081 

Μθόϊεΐπ σκαρφιστήρας (100) 

3,45 € 

75 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200770 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ ϋϊ§ϊΐθ5ΐ (100 
σκαρφιστήρες + 100 ταμπόν)5θΐ 

4,59 € 

76 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200619 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ ϋϊ^ϊΐθδΐ (25 
σκαρφιστήρες + 25 ταμπόν) 

1,15 € 

77 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5206694200763 

Σκαρφιστήρες ΡΚΟΝΤΟ ϋϊβϊΐθδΐ (50 
σκαρφιστήρες + 50 ταμπόν)5θΙ 

2,30 € 

78 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630056989 

Αεου-ΟΙίθΚ Ρ35ΐεΙΐχ 24 ί3πεθΐ5 ΕίΙ 

1,15 € 

79 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015630056996 

Αεου-ΟΙίθΚ Ρ35ΐεΙΐχ 102 ί3πεθΐ5 ΕίΙ 

4,59 € 

80 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5207071000037 

Ν/ΙΤΚΕΧ 50ΡΤ 

2,30 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

81 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5203622539728 

ΜΙΙΕΤΙίΕΤ Ι 3ΓΚθΐ5 (Βελόνες) ΒΤΧ50 

2,30 € 

82 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5200133320067 

Αυτόματος σκαρφιστήρας Ν/θπίϊηθ 

4,59 € 

83 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

5021791708482 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ ΙΑΝ0ΕΤ5 50 ΡΑ0Κ 

2,30 € 

84 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4030841492043 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ υΐΐΓ35οίΐ ί3πεθΐ5 ( Βελόνες ) 

4,59 € 

85 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4030841003867 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ 0θΙϊε3 (Αποστειρωμένες βελόνες) 

2,30 € 

86 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σκαρφιστήρες 

4015588790287 

ΜΕϋΙΤΟΙΚΗ 5ΤΕΚΙΕΕ ΙΑΝ0ΕΤ5 

4,59 € 

87 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200558 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυητθά 0,3ητΙ 300 χ διτιητ 
(30τμχ) 

3,00 € 

88 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200541 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυητθά 0,3ητΙ 310 χ διτιητ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

89 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200589 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυητθά 0,5ητΙ 290 χ 

12,7ητητ (30 τμχ) 

3,00 € 

90 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200572 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,5ητΙ 300 χ δητητ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

91 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200565 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά 0,5ητΙ 310 χ δητητ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

92 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200602 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυητθά ΙητΙ 300 χ 12,7ητητ 
(30 τμχ) 

3,00 € 

93 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

5206694200596 

Σύριγγα ινσουλίνης Ιηδυιτίθά ΙητΙ 300 χ δητητ (30 
τμχ) 

3,00 € 

94 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904824037 

Βϋ Μϊει-ο-Ρΐηθ™ ΙΝ51ΙΙ. 5ΥΚΙΝΟΕ 0 ; 5ητΙ χ 290 χ 
12,7ητητ. (ΙΟΟροδ) 

12,85 € 

95 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904826031 

Βϋ ΜίαΌ-Ρίηβ™ ΙΝ51ΙΕ. 5ΥΚΙΝ0Ε 0,3πτΙ χ 300 χ 
δητητ. (100 ρεδ) 

12,85 € 

96 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904825034 

Βϋ Μϊει-ο-Ρίηθ™ ΙΝ51ΙΕ. 5ΥΚΙΝ0Ε 0,5ητΙ χ 300 χ 
δητητ. (100 ρεδ) 

12,85 € 

97 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

382904827038 

ΒΌ Μια-ο-Ριηθ™ ΙΝ51ΙΙ. 5ΥΚΙΝΟΕ ΙιττΙ χ 290 χ 
12,7ητητ. (100 ρεδ) 

12,85 € 

98 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

9120015788623 

ΝΛ/ΕΕΕΙΟΝ ΜΕϋΡΙΝΕ ΙΝ5ϋίΙΝ 5ΥΚΙΝΟΕ5 0.5ητΙ 30 

ρεδ 

3,86 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904825034 

ΒΌ Μΐα-ο-Ρίηθ™ ΙΝ5υΐ_. 5ΥΚΙΝ0Ε 0,5 γπΙ χ 300 χ 

δητητ. 

12,85 € 

100 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904824037 

ΒΌ Μΐα-ο-Ρίηθ™ ΙΝ5υΐ_. 5ΥΚΙΝΟΕ 0 ; 5πιΙ χ 290 χ 
12,7ητητ. 

12,85 € 

101 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904826031 

Βϋ ΜίαΌ-Ρίηβ™ ΙΝ51ΙΕ. 5ΥΒΙΝ0Ε 0,3 γπΙ χ 300 χ 

δητητ. 

12,85 € 

102 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 
σύριγγες απλές 

0382904827038 

Βϋ Μϊα-ο-Ρΐηθ™ ΙΝ5ϋί. 5ΥΒΙΝ0Ε ΙητΙ χ 290 χ 

12,7ητητ. 

12,85 € 

103 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης κετονών στο αίμα 

9120072860980 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΟΑίΙΕΕΟ Κθΐοηθ ΙθδΙ δΐτϊρδ 10 ρεδ 

8,90 € 

104 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης κετονών στο αίμα 

5021791988204 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ ΡΒΕΟΙ5ΙΟΝ β-ΚΕΤΟΝΕ 10 5ΤΡΙΡ5 

8,90 € 

105 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

7640143654970 

ΡΟΚΑ ΟΟΜΡΟΚΤ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 

19,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200000018998 

Ε3δγητ3Χ 50 5ΤΚ 

19,50 € 

107 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015780528 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΕΙΝΙΙ5 §1υοοδθ ΐθδΐ δΐπρδ 50 ρεδ 

19,50 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

108 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5016003728808 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

(ΖΟΝΤΟΙΙΚ ΝΕΧΤ (50) 

19,50 € 

109 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4717095030336 

ΟοπΙγοΙ 1θ5ΐ 5ίπρ5 50'δ 

19,50 € 

110 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5016003712708 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(ΖΟΝΤΟΙΙΚ (50) 

19,50 € 

111 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015780825 

\Λ/ΕΙ υθΝ (ΖΑίίΑ §Ιυεο5θ Ιθδΐ 5ΐπρ5 50 ρο5 

19,50 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120072860928 

\Λ/ΕΙ υθΝ ΟΑϋίΕΟ §1υοο5θ Ιθδΐ 5ΐπρ5 50 ρε5 

19,50 € 

113 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015783604 

\Λ/ΕΙ υθΝ ΙΙΙΝΑ §Ιυεο5θ ΐθδΐ 5ΐιϊρ5 50 ροδ 

19,50 € 

114 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200134780006 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 50 ΤΜΧ 

ΜΙΙίΤΚΖΗΕίΖΚ 

19,50 € 

115 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

386116330508 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 501.115 \!2 (50 

ΤΕΜ) 

19,50 € 

116 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

701197225121 

νΐνΑΟΗΕΚ ΙΝΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

50Ρ05 

19,50 € 

117 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5420040871937 

ΤΚΙ)ΕΓθ5υΙΐ 5ΤΚΙΡ5 50'δ 

19,50 € 

118 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200000020212 

νΐνΑΟΗΕΚ ΕΟΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

50Ρ05 

18,73 € 

119 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

7640143654826 

ΡΟΚΑ ϋΙΑΜΟΝϋ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 

15,43 € 

120 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

3830024962186 

2ϊπ1® Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 ΤΕΜ 

19,50 € 

121 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8809115906281 

ΟΙυΝΕΟ® ϋΐθ Ταινίες Σακχάρου 50 5ΐπρ5 (2X25) 

15,33 € 

122 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120015788265 

ΜΕΡΤΚΙΙ5Τ ΙΙ6ΗΤ §1υοο5θ 1θ5ΐ δΐπρδ 50 ρεδ 

19,50 € 

123 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4015630981588 

Αα:υ-<ΖΐΊθΙ< Ανϊν3 51ιϊρ5 68 51 ΡΤ 50 ΒΚΚ 

19,50 € 

124 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8012992394649 

611ΚΖΟΜΕΝ ίΧ 5ΕΝ50Κ, 1X50 

19,50 € 

125 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8012992461938 

611ΚΟΜΕΝ ΑΚΕΟ 5ΕΝ50Κ, 1X50 

19,50 € 

126 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4710627335503 

ΒΙΟΝΙΜΕ 65550 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
(5ΤΚΙΡ5) 

19,50 € 

127 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4710627336609 

ΒΙΟΝΙΜΕ 65700 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
(5ΤΚΙΡ5) 

19,50 € 

128 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5207071000006 

ΟΝ ΟΑίΐνίνίΟ 

19,50 € 

129 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5200133320074 

Ταινίες μέτρησης σακχάρου Εχ30ΐϊνθ \/ϊΐ3ΐ 

19,50 € 

130 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5206694200145 

Ταινίες σακχάρου - Ζαφείρι 

12,63 € 

131 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4015588790386 

ΜΕϋΙΤΟΙΙΟΗ 2 ΤΕ5Τ5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

132 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5206694200442 

ΚϋΒΥ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

12,63 € 

133 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8809220588013 

ϋΑΝΑ ΒίΟΟϋ 61ϋ005Ε ΤΕ5Τ 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

134 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8806128327010 

δΙυοοϋΓ 3υΐΟ 5ΐπρ5 

17,83 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕΦΠΑ) 

135 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791988242 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ ΡΚΕΟ5Ι0Ν 50 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

136 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791708161 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ ΕΙΤΕ 50 5ΤΚΙΡ5 

18,29 € 

137 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

8,80913Ε+12 

ε3ΓΘ 5ΘΠ5 Ν 

19,50 € 

138 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

5021791704491 

ΡΚΕΕ5ΤΥΕΕ 50 5ΤΚΙΡ5 

19,50 € 

139 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

4030841004932 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ \/θγϊο Τθδΐ 5ΐΓΪρ5 (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

140 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

353885711500 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ υΐΐΓ3 (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

141 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

353885005371 

ΟΝΕΤΟΙΙΟΗ νϊΐ3 (Ταινίες Μέτρησης) 

19,50 € 

142 

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες 
μέτρησης σακχάρου στο αίμα 

9120072862038 

\Λ/ΕΙ Ι ΙΟΝ ΕΕΟΝΑΡϋΟ §Ιυεο5θ ΐθδΐ δΐπρδ 50 ρεδ 

19,50 € 

143 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

386270000019 

Οθχοογπ 64 ρΐ3ΐίηυΓΠ 5 θπ50γ - 
καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης (1) 

46,60 € 

144 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

643169541719 

Καθετήρας γλυκόζης ΕηΙϊΙθ (Αισθητήρας 
γλυκόζης) 

46,53 € 

145 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

20643169541706 

Συσκ. 5 Καθετήρων Γλυκόζης ΕηΙϊΐθ (αισθητήρες 
γλυκόζης -ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) 

46,53 € 

146 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

20643169541706 

Καθετήρας (αισθητήρας) Γλυκόζης ΕηΙϊΐθ ΜΜΤ- 
7008Α 

46,60 € 

147 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

0386270000019 

□θχοογπ 64 ρΐ3ΐΐηυιη 5 θπ50γ - 
καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης 

46,60 € 

148 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

386270000019 

Οθχεοιτι 64 ρΐ3ΐίηυιπ δθηδΟΓ 

46,60 € 

149 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ϋΑΝΑ 3εε 5γΓΪπ§θ (10) 

2,85 € 

150 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

721902875397 

ΡΕ5ΕΡνθΙΡ ΡΑΚΑϋΙ6Μ 3ιτιΙ (10) 

2,85 € 

151 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

20613994960799 

Δεξαμενή (γθ5θπ/οϊγ) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76ηιΙ) 
(10) 

2,85 € 

152 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

643169786554 

Δεξαμενή (γθ5θπ/οΙγ) Ινσουλίνης για Αντλία 
Ινσουλίνης (3 γπΙ) (10) 

2,85 € 

153 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

20613994960799 

Δεξαμενή (ΓθδθΓνοΪΓ) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76(711) 

2,85 € 

154 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

00643169786554 

Δεξαμενή (Γθδθη/οΪΓ) Ινσουλίνης για Αντλία 
Ινσουλίνης (3 γπΙ) 

2,85 € 

155 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ϋΑΝΑ 3α: 5γΓϊπβθ 

2,85 € 

156 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

721902875397 

ΡΕ5ΕΡΝ/ΟΙΡ ΡΑΡΑϋΙ6Μ 3 γπΙ 

2,85 € 

157 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

8809220587016 

ϋΑΝΑ 3εε 5γΓΪπ§θ 

2,85 € 

158 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010386 

50ΡΤ ΚΕΕΕΑ5Ε Ο Ιπίυδϊοπ 5θΙ ννϊΐΗ 6ιτΐ(τι 03ηηυΐ3, 

30ογτί 

13,00 € 

159 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010485 

5οίΙ ΡθΙθ35θ Ο Ιπίυδϊοπ 5 θΙ \λ/ϊΙΙί 6Γηπι ε3ηηυΐ3, 

60εηι 

13,00 € 

160 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010522 

5οίΙ ΡθΙθ35θ Ο Ιπίυδϊοπ 5 θΙ ννϊΐΐι 6Γηπι ε3ηηυΐ3, 

δΟοιτι 

13,00 € 

161 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010409 

5οίΙ ΚθΙθ35θ Ο Ιπίυδϊοπ 5θΙ ννϊΐΐι Θιύιγπ ε3ηηυΐ3, 

30ατι 

13,00 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

162 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαμητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010508 

5οίΙ ΡθΙθ35θ Ο Ιηίυεϊοη 5θΙ ννϊίή 9ιτιιη εθηηυΐθ, 

60ογπ 

13,00 € 

163 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117010461 

5οίΙ ΡθΙθ35θ Ο Ιηίυεϊοη 5θΙ ννΐΐΐι 9ιτιιη ε3ηηυΐ3, 

δΟεηι 

13,00 € 

164 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρη τ Πζ· ΑντΛΐα 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809220585012 

5οίΙ ΡθΙθ35θ 5Τ Ιηίυεϊοη 5θΙ 

13,00 € 

165 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρη τ Πζ· ΑντΛΐα 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

376300975103 

σετ έγχυσης ινσουλίνης ΜΜΤ-975 ΜΙΟ 9 ιύιγπ 

80ο γπ 

13,00 € 

166 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169442997 

ΩυϊοΚ 5θΐ Καθ.Έγχυσης Ινσουλίνης Ρ3Γ30 ϊ§γτί 
(6γπιύι, 60ογπ) 

12,11 € 

167 

γγειονομικο υλικό -> 2 .ακχαρωοης οιαμη τ Πζ· ΑντΛια 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006775 

ΟυϊοΚ 5θΐ Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9ηΊΐη, 
ΙΙΟογπ) 

12,11 € 

168 

γγειονομικο υλικό -> 2 .ακχαρωοης οιαρη τ Πζ· ΑντΛια 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169442935 

ΟυϊοΚ 5θΐ Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9ηΊΐη, 
60 ογπ) 

12,11 € 

169 

γγειονομικο υλικό -> 2 .ακχαρωοης οιαμη τ Πζ· ΑντΛια 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007314 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(6 γπιύι, 45ογπ - μττλέ) 

13,00 € 

170 

γγειονομικο υλικό -> 2 .ακχαρωοης οιαρη τ Πζ· ΑντΛια 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007376 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(δίΤΙΙΎΙ, 45 οΓΠ - ροζ) 

13,00 € 

171 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007499 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(διτιΐΎΐ, 60 ογπ - μτιλέ) 

13,00 € 

172 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007697 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(δΠΊΙΎΙ, 60 οΓΠ - ροζ) 

13,00 € 

173 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244007833 

Καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό αυτοκόλλητο 
(9ιύιπί, 80ογπ - διάφανο) 

13,00 € 

174 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446162 

Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης ΒΐΙήουθΐΙθ 
(17Γητη, ΙΙΟοοι) 

10,77 € 

175 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446179 

Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης δΐΙΙιουθΙΐθ ΈοοιρΙθΙθ 
(60εοι) 

10,77 € 

176 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446193 

Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης 

5ΐΙΙιουθΙΙθ (13οιοι, ΙΙΟεοι) 

10,77 € 

177 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169446186 

Πλάγιοι Καθετήρες έγχυσης Ινσουλίνης 

5ΐΙΙιουθΙΐθ (13οιοι, 60εοι) 

10,77 € 

178 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169574643 

Πλάγιος καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό 
αυτοκόλλητο (13οιοι, 60εοι - διάφανο) 

13,00 € 

179 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169574650 

Πλάγιος καθετήρας Μΐο με υτιοαλλεργικό 
αυτοκόλλητο (13οιοι, 80εοι - διάφανο) 

13,00 € 

180 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

20643169441655 

Σετ 10Τ Καθετήρων Έγχυσης δυτθ -Τ 6οιοι, 60εοι 
(τιμή τεμαχίου) 

9,90 € 

181 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006058 

Σετ 10Τ Καθετήρων Έγχυσης δυτθ -Τ 6σιαι, 80εοι 
(τιμή τεμαχίου) 

9,90 € 

182 

γγειονομικο υλικό -> ζακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

5705244006690 

Σετ Καθετήρων Έγχυσης Ινσουλίνης ΩυΐοΚ 5 θΙ για 
αντλία Ρ3Γ3άΐ§οι (τιμή τεμαχίου) 

12,11 € 

183 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

7613117012519 

ΡΟϋ σετ έγχυσης ινσουλίνης Ι- 15 ενσωματωμένη 
δεξαμενή ΡΟΡ-ΖΧΡ425 

13,00 € 

184 

γγειονομικο υλικό -> 2.ακχαρωοης οιαρητης-ΑντΛία 

Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- 
ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

8809220588181 

ΩΑΝΑ ΩΙΑΒΕδΑΡΕ ΙΝ51ΙΙΙΝ ΡυΜΡ ΒΑΤΤΕΡΙΕ5 

8,00 € 

185 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

8809220581939 

ϋΑΝΑ ΟΙΑΒΕΈΑΒΕ ΙΝ51ΙΙΙΝ ΡυΜΡ 

2.825,00 € 

186 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682177 

Μΐηΐοίθό 6406 αντλία ινσουλίνης ΜΜΤ- 
1752 \Ν\Ν* 

3.065,69 € 

187 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579576 

Αντλία ινσουλίνης Ρ3Γ30ΐ§οι \/θο 754, όΐ3εΙ< ΜΜΤ- 
754\Λ/\Λ/5Α 

2.768,50 € 

188 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579484 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§οι νβο (ρεζερβουάρ 
3οιΙ) - χρώματος ανθρακί 

2.768,50 € 
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Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

189 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579804 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άϊ§Γη \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος διάφανου 

2.768,50 € 

190 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580381 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ηι \/θο (ρεζερβουάρ 
3 ιύιΙ) - χρώματος μπλε 

2.768,50 € 

191 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169579729 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ηι \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος μωβ 

2.768,50 € 

192 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580183 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άϊ§ηι \/θο (ρεζερβουάρ 
3 γπΙ) - χρώματος ροζ 

2.768,50 € 

193 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580589 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ητ \/θο (χρώματος 
ανθρακί) 

2.768,50 € 

194 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580985 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§πι \/θο (χρώματος 
διάφανου) 

2.768,50 € 

195 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169382312 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άϊ§ιτι \/θο (χρώματος 
μπλε) 

2.768,50 € 

196 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169580787 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άϊ§ιτι \/θο (χρώματος 
μωβ) 

2.768,50 € 

197 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169581180 

Αντλία Ινσουλίνης Ρ3Γ3άΐ§ητ \/θο (χρώματος ροζ) 

2.768,50 € 

198 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169683228 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐπϊΜθό 6406 χρώματος 
λεύκο 

3.065,69 € 

199 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682146 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθό 6406 χρώματος 
μαύρου 

3.065,69 € 

200 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682412 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηϊΜθό 6406 χρώματος 
μπλέ 

3.065,69 € 

201 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682689 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐηΐΜθό 6406 χρώματος μωβ 

3.065,69 € 

202 

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία 
Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

643169682955 

Αντλία Ινσουλίνης ΜΐπϊΜθό 6406 χρώματος ροζ 

3.065,69 € 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 

























